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AVVISO AGLI ABBONATI 


Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbona- 
mento per l’anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, 
complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell’abbonamento stesso. 
Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore 
nero solo per segnalare eventuali variazioni. 

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospen- 
sione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto 
dal 25 febbraio 2007. 

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne 
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore. 


N. 212 


MINISTERO DELLA SALUTE 


DECRETO 6 ottobre 2006. 


Modifiche ed integrazioni all’allegato II del 
decreto_3 febbraio 2006 recante «Revisione della 
lista-dei farmaci, delle sostanze biologicamente e 
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, 
il cui impiego è considerato doping, ai sensi della 
legge 14 dicembre 2000, n. 376». 
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SALUTE 


DECRETO 6 ottobre 2006. 


Modifiche ed integrazioni all’allegato III del decreto 3 febbraio 2006 recante «Revisione della ‘lista dei farmaci, delle 
sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della 
legge 14 dicembre 2000, n. 376». 


IL MINISTRO DELLA SALUTE 
DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI 
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE 


Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, 
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»; 


Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping»; 


Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzio- 
namento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sùl doping e per la tutela della salute nelle attività 
sportive»; 

Visto il decreto 3 febbraio 2006 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente 
e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 
14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006 n. 37, supplemento ordinario n. 39; 


Considerata la necessità di apportare correzioni ed integrazioni alla Sezione 3 - Specialità medicinali conte- 
nenti principi attivi vietati e alla Sezione 4 - Elenco in/ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialità 
medicinali - dell’allegato III al predetto decreto 3 febbraio 2006; 


Vista la proposta della Commissione per la-vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle 
attività sportive espressa in data 27 aprile 2006; 

Visto l’art. 1, comma 19, del decreto-le&gè18 maggio 2006, n. 181, che ha attribuito al Presidente del Consi- 
glio dei Ministri o al Ministro da lui delegatole funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni 
e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di 
sport; 

Visto il decreto del Presidente del/Gonsiglio dei Ministri 17 maggio 2006, con il quale sono stati conferiti gli 
incarichi ai Ministri senza portafoglio; 


Decreta: 
Art. 1. 


La Sezione 3 - Specialità medicinali contenenti principi attivi vietati e la Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico 
dei principi attivi e delle felative specialità medicinali - dell’allegato III al decreto 3 febbraio 2006, meglio indicato 
in premessa, sono integralmente sostituite dalle corrispondenti Sezioni riportate in allegato al presente decreto. 


Il presente decretò, sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 6 ottobre 2006 


Il Ministro della salute 
TURCO 


Il Ministro per le politiche giovanili 
ele attività sportive 
MELANDRI 


Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2006 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 126 


ia 


ALLEGATO 


Sezione 3 


ERIOIIIROIIIL IANNONE ALINA AIA RILASCIO RI SIERRA AAA toi III SIONI ARAN II 


SPECIALITA' MEDICIKALI CONTENENTI i 
PRINCIPI ANIVI VIETATI i 
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Steroidi anabolizzanti androgeni, singoli e in associazione 


1 ‘9-norfestosterone (nandrolone, 1 Tbeta-idrossi-estr-4-ene-3-one). SEI 


DECADURABOLIN 
NV.ORGANON (NI) 


1 fiala 25 mg 1 ml 


DECADURABOLIN 
NV.ORGANON (NI) 


1 siringa 50 mg 1 ml 


clostehoi {4-cloro-17beta-idrossi-1/alfa-mefil-androsta-1.4-diene-3-one) 


ALFATROFODERMIN 
PHARMACIA & UPJOHN SpA 


spray derm 0,5% 


clostabol +:neomicina 


TROFODERMIN 
CHEFARO PHARMA ITALIA Srl 


crema derm 10 g 


TROFODERMIN 
CHEFARO PHARMA ITALIA Srl 


crema derm 30 g 


TROFODERMIN 
CHEFARO PHARMA ITALIA Srl 


crema derm 50 g 


TROFODERMIN 
CHEFARO PHARMA ITALIA Srl 


spray derm 30 ml 


deidroepiandrosterone ‘{Uhea) + estradiolo 


GYNODIAN DEPOT 
SCHERING SpA 


1 fiala IM 1 ml 


mesterolone (1alfa-metik17beta-idrossi-Salfa-androstan-3-one) \ 


PROVIRON 
SCHERING AG {D) 


20 cpr 50 mg 


metiltestosterone (17beta-idtossi-17alfa-meti-androst-4-ene-3-0ne) 


TESTOVIS 
SIT LABORATORIO FARMACG, Srl 


20 cpr 10 mg 


oxandrolone (17alfa-metil-17beta-idrossi-2-ossi-5alfa-androstan-3-one) 


OXANDROLONE 
SPA {SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 


30 cpr2,9 mg 


testosterone (1 7beta-idrossi-androst-4-ene-3-one) 


TESTOVIRON 
SCHERING SpA 1 fiala IM 100 mg 1 ml 
TESTOVIRON 
SCHERING SpA 1 fiala IM 250 mg/ml 
TESTOVIS 
SIT LABORATORIO FARMAG&Sr! 2 fiale IM 50mg 2 ml 
TESTOVIS 
SIT LABORATORIO FARMAG, Srl 2 liale IM 100 mg 2 ml 
TESTO ENANT 
GEYMONAT SpA 1 fiala IM 100 mg/ml 
TESTO ENANT 

MON MOnT. : alii 1 fiata IM 250 MQ 2 Mi 
FACOVIT 
TEOFARMA Srl coll 10 ml 
TESTOSTERONE DEPOSITUM 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 1 fiala IM 


‘AGENTI ANABOLIZZANTI. 
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SUSTANON 
NMORGANON (NL) 1 fiala IM 250 mg 1 ml 
RUBIDIOSIN 
SIT ABORATORIO FARMAC. Srl coll 10g 
ANDRIOL 
ORGANON ITALIA SpA 30 cps 40 mg 
ANDRIOL 
ORGANON ITALIA SpA 60 cps 40mg 
ANDRODERM 
SCHWARZ PHARMA SpA 10 cerotti transd 12,2 mg 
ANDRODERM 
SCHWARZ PHARMA SpA 30 cerotti transd 12,2mg 
ANDRODERM 
SCHWARZ PHARMA SpA 10 cerotti transd 5mg/24h 
ANDRODERM 
SCHWARZ PHARMA SpA 30 cerotti transd 5mg/24h 
ANDROPATCH 
SANOL MEDICINALI Srl 110 ceratti transd 2,5mg/24h 
ANDROPATCH 
- SANOL MEDICINALI St _—“—““““““ BOceroffitraned2SmgfBih 

ANDROPATCH 
SANOL MEDICINALI Srl 110 cerotti transd 5mg/24h 
ANDROPATCH 
SANOL MEDICINALI Srl 30 ceratti transd 5mg/24h 
TESTOGEL 

__HABORATOIRES RESINS INTERNAT: gel fbust 25mg eee 
TESTOGEL 

all MABORATOIRES BESINS INTERNATI  ‘‘ gierbust img“ Sè» 

TESTOGEL 

= RSRRSIOIREE SrINSANIERNATO,, 0. vGelzbusi dolmgy 5/20, 0 ip rr leniooe inzio ein 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 25mg 
TESTOGEL 

- SOBGRATRIRES FEGINS:INIERNAI >‘ ‘igelidbust 26ri0y > 0 nel e 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 26bùst25mg 
TESTOGEL 

__LABORATOIRES BESINS INTERNAT: — ——— (ger@Obust 25mg e 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel S0bust 25mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60bust 25mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT, gel 90Lusl 25rny 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100hust 25mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES(BESINS INTERNAT. gel 1 bust 5Omg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2busi 50mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7busi 50mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 50mg 


AGENTI ANABOLIZZANTI 
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TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14bust 50mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 268bust 50mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. 30 buste 50 mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50bust 50my 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel GOhust 50mg 
TESTOGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 50mg 
TESTOGEL 
LABORATQIRES BESINS INTERNAT. gel 100bust 50mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel bust 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 2busl 25my 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 7bust 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14bust 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 28bust 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 20bust 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50bust 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 6Obust 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 90bust 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 100BÙSi 25mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. geltbust 50mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. Bel 2bust 50mg 
ANDROGEL 

n gol 7bust 50mg__ Sa 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 10bust 50mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 14bust 50mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES@BESINS INTERNAT. gel 28bust 50mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. 30 buste 50 mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 50bust 50mg 
ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. gel 60bust 50mg 

_AGENI/ ANABOLIZZANTI 
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ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. 


gel SObust 50mg 


ANDROGEL 
LABORATOIRES BESINS INTERNAT. 


gel 100bust 50mg 


Altri 


clenbuterolo 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cpr 10 meg 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 30 cpr 0,02 mg 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA forte scir 120 ml 
MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC, SpA soir 120 ml 
SPIROPENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 30 cpr 0,02 mg 
SPIROPENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA scir 200 ml 
BRONCODIL 
EPIFARMA Srl 30 cpr 10 meg 
BRONCODIL 
EPIFARMA Srl scir 200 ml 0,2mg 
CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 30 cpr0,02 mg 
CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp scir 150 ml 
CLENASMA 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp aerosol 28ml(200inal) 
CONTRASMINA 
FALQUI PRODOTTI FARMAC, SpA 30 cpr20 meg 
CONTRASMINA 
FALQUI PRODOTTI FARMAC. SpA soir 100 ml 
PRONTOVENT 
SALUS RESEARCHES SpA 30 cpr 0,02 mg 
PRONTOVENT 
SALUS RESEARCHES SpA scir 200 ml 0,1% 
PRONTOVENT 
SALUS RESEARCHES SpA aerosol 200d 10meg 
FLUIRES 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr 
FLUIRES 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soir 200 ml 
fibolone 
LIVIAL 
NIVORGANON (NL) 30 cpr 2,5 my 


‘AGENTI ANABOLIZZANTI 
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| : Gonadotropine - derivati e complessi 


follitropina alfa 


GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 75 Ul + 1 fiala solv 1ml 

GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 3fiale 75UI + Sfiale 1ml 

GONAL F 75 uso vietato nej soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale SC 75 Ul + 5 fiale 1 ml 

GONAL F 75 uso vietat@nei soggetti di sesso maschile 
ile, n la 

GONAL F 75 usò vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 1 fiala Z5UI + fiala Imi 

GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 3fiale 75UI + Sfiale Am 

GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC Sfiale 75UI + Sfiale in 

GONAL F 75 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

ee LI I 

GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC fiala 150U1 + fiala im 

GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 3fiale 1S0UI | fiale Imi 

GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC Sfiale 150U1 + Sfiale Imi 

GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 10tiale SC 150 U] + 10 fiale/solv 1 ml 

GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC fiale 150UI 4 fiale yin 

GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC Sfiale 150UI + 3fiale Im 

GONAL F 150 Uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC Sfîale Î50UI + Sfiale Im 

GONAL F 150 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 10 fiale 15001 + 10 fiale 

GONAL F 37,5 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 86 fiala 37 BUI + fiala sol 

GONAL F 37,5 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA SC 2fiale 37,5U1 + Fiale s 

GONAL F 37,5 uso vielalo nei suggelli di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO»$pA SC Sfiale 37.501 + Sfiale s 

GONAL F 37,5 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA\SERONO SpA SC 10fiale 37.5UI + 10fale 

GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 1.050 Ul 1,75 ml 

GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 3,75 Ul + 1 siringa 1 ml 

GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 

IND.EARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale SC 3,75 Ul + 5 siringhe 1 ml 


‘ORMONI E: SOSTANZE CORRELATE | 
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GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 10 fiale SC 3,75 UI + 10 siringhe 1 ml 
GONAL F uso vietata nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 75 Ul + 1 siringa 1 ml 
GONAL F uso vietata nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale SC 75 UI + 5 siringhe 1 ml 
GONAL F uso vietata nei soggetti di sésso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 10 fiale SC 75 UL. + 10 siringhe 1 ml 
GONAL F uso vietata nei soggetti diisesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 150 Ul +1 siringa 1 ml 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale SC 150 Ul +5 siringhe 1 ml 
GONAL F uso vietata nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SFRONO SpA 10 fiale SC 150 LI + 10 siringhe 1 ml 
GONAL F usò Viétata nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 450 Ul +1 siringa 0,75 ml 
GONAL F USD vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala SC 300 Ul +1 siringa 0,75 ml 
GONAL F uso vietata nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 panna SC 200 Ul/0,5 mi + 5 aghi 
GONAL F uso vietata nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 penna SC 450 UI/0,75 ml + 7 aghi 
GONAL F uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 penna SC 900 Ul/1 5 ml + 14 aghi 
follitropina beta 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V.ORGANON (NL) IM SC 1 fiala S0UI + fiala solv 
PUREGON uso vietata nei soggetti di sesso maschile 
dillo —_ i ai Nccatasssnzialach/ —— a alia ciali ii 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
___NMORGANONINIO —— __- IMSCSfiale SOUI fiale sh A EEE] 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


N.V.ORGANON (NL) 


IM SC 1Dfialé*S0UI + fiale solv 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


PUREGON 
N.V.ORGANONI (NL) 


IN SOGIAa.75UI + fiala sol _ 


liv SCfiale FSUI + fiale solv 


uso vietata nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (N 


IM SC Sfiale 75UI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 


N.V.ORGANONI (NL) 


IM SC 1Dfiale 75UI + fiale solv 


uso vietata nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NL) 


PUREGON 
N.VORGANON (NL) 


IM SC Ifiala 100UI + fiala sN ____ 


IM SC ofiale 100UI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietata nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NV.ORGANONMNL) 


PUREGON 
N.V.ORGANONMNL) 


PUREGON 
N.VIORGANON (NL) 


PUREGON 
Niy.GRGANON (NL) 


IM:SC Sale A00UI + fialesone _,_ 
IM SC 10fiale 100UI + fiale solv 
IM SC fiala 15001 + fiala sol _ 


IM SC Sfiale 150UI + fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vielalo nei sogyelli di sesso maschile 


uso vietata nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
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usa vietato nei soggetti di sesso maschile 
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PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
NVVORGANON (NL) IM SC 10fiale 15001 + fiale sol 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


N.VJORGANON (NI) 


PUREGON 
N.VORGANON (NL) 


1 fiala IM SC 50 UI 0,5 ml 


5 fiale IM SC 50 UI 0,5 ml 


uso vietato nei soggatti di setso maschile 


PUREGON 
N.YJORGANON (NL) 


10 flaconcini IM SC 50 Ul/0,5 ml 


uso vietato nei soggetti dissesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NI) 


PUREGON 
N.V\ORGANON (NL) 


PUREGON 
N.V.\ORGANON (NL) 


5 flaconi IM SC 75 UI0,5ml 


10 flaconi IM SC 75 UI/0,5mI 


1 fiala IM SC 100 ml 0,5 ml 


usa vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


usd vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NV.ORGANON (NI) 


5 fiale IM SC 100 UI 0,5 ml 


usò vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORCANON (NI) 


10 flaconi IM SC 100 Ulf0,5mI 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.VIORGANON (NI) 


1 flacone IM SC 150 UI/0,5m 


usa vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
N.V\ORGANON (NL) 5 flaconi IM SC 150 UI/0,Sml 
PUREGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


N.V.ORGANON (NI) 


PUREGON 
NV.ORGANON (NI) 


PUREGON 


N.VIORGANON (NL) 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NI) 


PUREGON 
NVORGANON (NL) 


PUREGON 
NV.ORGANON (NI) 


PUREGON 
N.VORGANON (NL) 


PUREGON 
N.VORGANON (NL) 


__10 flaconi IM SC 150 Ul/0.SmI _ 


1 flacone IM SC 200 UI/0,5ml 


-S.fialc IM SE 200.0 0.5-ml 7 


10 flaconi IM SC/200 UO Sml 


1 liacone IM SC 229 UNO.SMI _ 


5 flaconi IM,SC 226 UI/0,5mI 


10 flaconi IM SC 225 Ul/0,5mI 


1 flacone IM SC 250 UI/0,5ml 


uso vietato nei soggetti disesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


usa vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.V.ORGANON (NI) 


PUREGON 
N.VORGANON (NL) 


5 flaconi IM SC 250 Ul/0,5mI 


10 flaconi IM SC 250 Ul/0,5ml 


usa vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NVJORGANON (NL) 


1 flacone IM SC 75 Ul/0 5ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NV.ORGANOINMNT] 


1 cartuccia SC 300 Ul/0,36 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
N.VVORGANON (NL) 


1 cartuccia SC 600 Ul/0,72 ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


PUREGON 
NMIORGANON (NL) 


1 cartuccia SC 900 Ul/1,08 ml 


(ORMONI E! SOSTANZE CORRELATE 
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gonadotropiria corionica (1nCG) 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


PROFASI HP 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


2 fiale IM SC 500 UI +2 fiale solv 


uso vietato nei saggetti di sesso maschile 


PROFASI HP uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
IND.FARMACELTICA SERONO SpA 2 fiale IM SC 1.000 UI + 2 fiale solv 
PROFASI HP uso vielalo nei soggelli di sesso maschile 


IND.FARMACELTICA SERONO SpA 


2 fiale IM SC 2.000 UI + 2 fiale salv 


PROFASI HP 


IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


PROFASI HP 
IND.FARMACELTICA SERONO SpA 


2 fiale IM SC 250 Ul +2 fiale solv 


uso vietato nei soggetti di.sesso maschile 


uso vietato nei soggetti difsesso maschile 


GONASI HP uso vietalo nEhsoggetti di sesso maschile 
AMSA Sr 1 fiala IM SC 10.000 LI + 1 fiala 1 ml 

GONASI HP uso vistato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Sr 3 fiale IM 250 ULI + 3 fiale 2 ml 

GONASI HP tiso/vietato nei soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl 1 fiala IM SC 5.000 UI + 1 fiala solv 2 ml 

GONASI HP uso vietato nei saggetti di sesso maschile 
AMSA Sr 3 fiale IM 500 UI 2 ml 

GONASI HF uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AIASAST 3 fiale IM 1.000 UI + 3 fiale 2 ml 

GONASI HP uso vietato nci soggetti di sesso maschile 
AMSA Srl 3 fiale IM 125 UI + 3 fiale 2 ml 

GONASI HP uso vietato nei saggetti di sesso maschile 
AMSA Srl 3 fiale IM SC 2.000 UI + 3 fiale solv 2 ml 

PREGNYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
NV.ORGANON (NL) 3 fiale IM 1.500 UI + 3 fiale 1 ml 

PREGNYL uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
NIV.ORGANON (NL) 3 fiale IM 5.000 UI + 3 fiale 1 ml 

OVITRELLE 250 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


Setropina alfa 


LUVERIS 
ND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


ND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


se fsir250meg/0, 5g __y 


SC 1 fiala /75U| + ‘fiala solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


LUVERIS 


LUVERIS 


LUVERIS 


LUVERIS 
ND.FARMACELTICA SERONO SpA 


ND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


ND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


SR IIC 75UI + fiale sO 


SC 10 fiale 75UI + 10 fiale solv 


3 flaconcini SC 75 UI + 3 flaconcini solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


LUVERIS 


IND.FARMACELTICA SERONO*SpA 


mendtropina 
PERGONAL 500 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


PERGONAR:1000 


IND.FARMACELTICA SERONO SpA 


MENOGON 
FERRING SpA 


|M Sfiale + Sfiale 1ml 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
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MENOGON uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
FERRING SpA 10 fiale IM + 10 fiale solv 1 ml 
urofollitropina 


METRODIN HP 75 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


1 fiala IM SC 75 UI + 1 fiala solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile, 


METRODIN HP 150 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


‘fiala 150UI + fiala solv 


1 fiala 75 UI + 1 fiala sol 1 ml 


usa vietato nei soggetti di sesso maschile 


usa vietato nei soggetti dissesso maschile 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


fiala 15001 + ‘fiala solv 


uso vietato nei soggetti di, sesso maschile 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


FOSTIMON 
|BSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


Sfiala 75UI + Sfiala 1ml 


10 fiale 75 UI + 10 fiale solv 1 ml 


uso vietato néi seggetti di sesso maschile 


usa vietatonei soggetti di sesso maschile 


FOSTIMON 


usafvietato nei soggetti di sesso maschile 


Serie generale - n. 264 


IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


Sfiale 150UI + Sfiale 1ml 


FOSTIMON 
IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl 


usa vietato nei soggetti di sessa maschile 


10fiale 15001 + 10fiale 1ml 


Antigonadotropine e derivati 


cetrorelix 


CETROTIDE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


1 fiala 0,25 mg + 1 siringa solv 


CETROTIDE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


7 flaconcini 0,25 mg + 7 siringhe salv 


CETROTIDE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


4 flaconcino 3 mg + 1 siringa solv 


danazolo 


DANATROL 
SANOFI-SYNTHELABO SpA 


30 cps 100 mg 


DANATROL 
SANOFI-SYNTHELABO SpA 


DANATROL 
SANOFI-SYNTHELABO SpA 


30 cps 200 mig 


30 cps'50/mg 


__ Ò°..i 


ORGALUTRAN 
NV.ORGANON (NL) 


1 siringa 0,25 mg 0,5 ml 


ORGALUTRAN 
N.V.ORGANON (NL) 


5 siringhe 0,25 mg D,5 ml 


gestrinone 


DIMETROSE 
PHARMACIA ITALIA SpA 


10 cps 2,5 mg 


Corticotropine e derivati 


tetracosactide (ASTH) 


SYNACTHEN 
NOVARTIS FARMA SpA 


1 fiala IM EV 0,25 mg + 1 fiala 2 ml 


SYNACTHEN DEPOT 
NOVARTIS\FARMA SpA 


1 fiala IM 1 mg/ml 


SYNACTHEN 
NOVARTIS FARMA SpA 


1 fiala 0,25mg 1ml 
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CORTROSYN DEPOT 


N-V.ORGANON (NL) 2 fiale IM 1 mg/ml 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 264 


Somatropina e fattori di rilascio 


somatorelina 


GHRH FERRING 
FERRING SpA 


1 fiala 50 meg + 1 fiala solv 1 ml 


somatropina:(hGH) 


GENOTROPIN KABIV 


PHARMACIA ITALIA SpA 1 tubofiala 1,3 mg 


GENOTROPIN KABIY 


PHARMACIA A.B. 1 tubofiala 5,3mg 


GENOTROPIN KAB 
PHARMACIA A.B. 


Q 
10 tubofiale 0,67 mg 


GENOTROPIN KABIQ 


PHARMACIA A.B. 8 siringhe 1Img(2UI) 


GENOTROPIN KAB 


PHARMACIA AB 6 siringhe 1,3 mg 


GENOTROPIN 


PHARMACIA A.B. 1 tubofiala 5,3 mg 


GENOTROPIN KABIV 


PHARMACIA A,B. 1 tubofiala 12 mg 


GENOTROPIN KABIV 


PHARMACIA A.B. 5 tubofiale 12 mg 


GENOTROPIN 


PHARMACIA A.B. 1 tubofiala 12 mg 


GENOTROPIN 


PHARMACIA A,B. 5 tubofiale 12 mg 


GENOTROPIN MINI 


PHARMACIA A.B. 7 tubofiale 5C 0,2 mg 


GENOTROPIN MINI 


PHARMACIA A.B. 7 tubofiale SC 0(4 my 


GENOTROPIN MINI 


PHARMACIA A.B. 7 tubofiale“SC 0,6 mg 


GENOTROPIN MINI 


PHARMACIA ITALIA SpA 7 tubofiale SC 0,8 mg 


GENOTROPIN MINI 
PHARMACIA A.B. 


GENOTROPIN MINI 
PHARMACIA AB. 


N fubofiale SC 1 mg __ 


4 tubofiale SC 1,2 mg 


GENOTROPIN MINI 
PHARMACIA A.B. 


GENOTROPIN MINI 
PHARMACIA AB. 


ru tubofalo SC 1,4 mg _ 


4 tubofiale SC 1,6 mg 


GENOTROPIN MINI 
PHARMACIA A.B. 


GENOTROPIN*MINI 
PHARMACIA sA.B. 


_... tubofiale SC 1,8 mg _ 


4 tubofiale SC 2 mg 


SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


2. Ifiala,1,33 mg:4Ul#1 


3 fiale 1,993 mg 4Ul+3 


| ORMONI E SOSTANZE CORRELATE .. 
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fiale solv 1 ml 


— 18 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 


SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA Afiala 3,33mg(10UI) + fiala Sml 
SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA ‘fiala 8mg (24UI) + ‘fiala sol 
SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale &mg (24UI) | Sfiale sol 
SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 10 fiale 1,33mg(4Ul) + 10 fiale 
SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 1 fiala 8 mg +1 cartuccia 
SAIZEN 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 5 fiale &mg — 5 cartucce + clickeasy 
HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala IM SC 1,33 mg 4UI + 1 fiala solv 2 ml 
HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA SpA fiala 5,33mg (1601) + fiala 8ml 
HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA SpA 1 cartuccia SC 6 mg 18 UI + 1 siringa 
HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA SpA 1 cartuccia SC 12 mg 36 UI + 1 siringa 
HUMATROPE 
ELI LILLY ITALIA SpA 1 cartuccia SC 24 mg 72 VI + 1 siringa 
NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 5 mg 15 ml 
NORDITROPIN 
NOVO NORDISK A/S 1 cartuccia 10 mg 1,5 ml 
NORDITROFIN 

st MOTOR AI,  r i 1 artuecia 15 mg 1.6,m o N 
ZOMAGCTON 

__FERRING SpA’ 1fialaSC4mg@ifilasovéSm mmm 
ZIMOSER 
BAKER PHARMA SpA 1fl sc im 4ui+1f 1] 
NUTROPINAQ 

SEN Timited 1 garuocia St 27M Omm SN 

NUTROPINAQG 

e STRANIERI copi cani 3 cartuec@SC 2 ml 10 mgf2 mi 
NUTROPINAQ 


CS (6 caftucce SC 2 ml 10 mg/2 ml 


buserelina 
SUPREFACT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AVENTIS PHARMA SpA 1 fiala SC 55 ml 
SUPREFACT NASALE uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AVENTIS PHARMA SpA soluz nasale 100 dosi 10 mg/dose 
SUPREFACT DEPOT uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AVENTIS PHARMA, SpA 4 siringa SC 6,6 mg 
SUPREFACT DEPOT 3 uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AVENTIS PHARMA SpA ‘ siringa SC 9,9 mg 
SUPRECUR uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AVENTIS PHARMA SpA ifiala 10 g0,15 %+ erog 
SUPRECUR uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
AVENTIS PHARMA SpA depoi 1siringa doppia cam 
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SUPRECUR 
AVENTIS PHARMA SpA 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


depot 3 siringhe doppia cam 


gonedorelina 


RELISORM L 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


EV 1 fiala 25mcg + 1 fiala 


RELISORML 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


uso vietato nei soggetti di sessomaschile 


EV 1 fiala 1 00meg + fiala 


KRYPTOCUR 
AVENTIS PHARMA SpA 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


2 flaconi spray nasale 10 g 


LUTRELEF uso vietato nei soggettidi/sesso maschile 
FERRING SpA 1 fiala EV SC 0,8 mg + 1 fiala solv + 1 siringa 

goserelina 
ZOLADEX 3,6 uso vietato nei:soggetti di sesso maschile 


ASTRAZENECA SpA "DEPOT" 1 siringa sc 3,6 mg 


ZOLADEX 10,8 
ASTRAZENECA SpA 


uso vietato nci soggetti di sesso maschile 


"DEPOT" 1 siringa SC 10,8 mg 


____eoecrUT  UUetÒ_m_Ùmt—m —_ 


ENANTONE 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 


ENANTONE 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


1 fiala IM SC 2 ml + 1 siringa 


ENANTONE DIE 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


‘fiala 16ml/8d + 8 siringhe 


ENANTONE DIE 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 
1 flacone SC 14 dosi 1 mg + 14 siringhe 


ENANTONE DIE 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


1fiala 4ml/20d + 20 siringhe 


triptorelina 


DEGAPEPTYL 
IPSEN SpA 


1 fiala 3,75 mg + 1 fiala soly 2 ml + 1 siringa 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


DECAPEPTYL 
IPSEN SpA 


7 fiale 0,1 mg/&Y fiale solv 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


DECAPEPTYL 
IPSEN SpA 


1 fiala 11,25.mg + 1 fiala solv 2 ml + 1 siringa 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING SpA 


‘siringarIM SC 3,75 mg + 1 fiala soly 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


GONAPEPTYL DEPOT 
FERRING SpA 


3 siringhe 3,75mg 


uso vietato nei soggetti di sesso maschile 


‘Eritropoietine - derivati e complessi 


DOMPE® BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 10 meg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 10 mcg 0,4 ml 


NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 15 meg 0,375 ml 


NESPO 
DOMPETBIOTEC SpA 


4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml 


NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 


1 siringa SC EV 20 meg 0,5 ml 
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NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 20 meg 0,5 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 20 meg 0,5 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 4 silinghe SC EV 30 meg 0,3 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 40 meg 0,4 ml 
NESPO 
DOMPE* BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 40 meg 0,4 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA ‘l siringa SC EV 50 meg 05 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 50 meg 0,5 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 50 meg 0,3 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 60 meg 0,3 ml 
NESPO 

RR ERE e adr ice i 1 siringa SC EV 80 meg od mi N 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 80 meg 0,4 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 100 meg 0,5 ml 
NESPO 

___bOMPE BIOTECSPÀ —_————  Asiringhe SCEV 190 megoOSmi VO — — 
NESPO 

RN I. 1 siringa SC EV 150 meg 0,3 mi ST 
NESPO 

___boMPE SIOTEC SpA siringhe SCEV150 meg dim 
NESPO 
DOMPE* BIOTEC SpA 1 siringa SC EV 300,mcg'0,6 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 4 siringhe SC EV 300 meg 0,6 mi 
NESPO 
DOMPE' B 
NESPO 

___P@MPE SIOTECSPÀ © (AfialescEvismegimi 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA ’l fiala SC EV 25 mog 1 ml 
NESPO 
DOMPE* BIOTEC SpA 4 fiale SC EV 25 mog 1 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA 1 fiala SC EV 40 meg 1 ml 
NESPO 
DOMPE" BIOTEC SpA 4 fiale SC EV 40 meg 1 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEOSpA 1 fiala SC EV 60 meg 1 ml 
NESPO 
DOMPE” BIOTEC SpA 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml 
NESPO 
DOMPESBIOTEC SpA 1 siringa SC EV 500 meg 1 ml 
NESPO 
DOMPE' BIOTEC SpA SC EV 4 siringhe 500mcg 1ml 
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ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. {NL) 1 siringa SC EV 10 mog 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. {NL) 4 siringhe SC EV 10 meg 04m 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. {NL} 1 siringa SC EV 15 mcg 0,375 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. {NL) 4 siringhe SC EV 15 mcg 0,375 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.v. (NL) 1 siringa SC EV 20 meg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE 8.V. (NL) 4 siringhe SC EV 20 meg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 30 mcg 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 30 moy 0,3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. [NL) 1 siringa SC EV 40 mcg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 4 siringhe SC EV 40 meg 0,4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 50 mcg 0,5 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. {NL) 4 siringhe SC EV 50 meg 0,5 ml 
ARANESP 

__AMGEN EUROPE BIV.INLÌ siringa SCEV60mog0,3 mi Ney 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. {NL) 4 siringhe SC EV 60 mcg 0,3 ml 
ARANESP 

___AMGEN EUROPE BV. (NUO ———_——_— 1siringa SCEV8Omeg0A/Kil 0 1. 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. NL) 4 siringhe SC EV,80 mèg/0 4 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. {NL) 1 siringa SC(EW100 meg 0,5 ml 
ARANESP 

1 SAMCEN EUROPE RG. , ua 4 siringhe SC EV 100 meg 0.5 MO 
ARANESP 

___AMGEN FUROPE BV. (NI) —_—_—__—_—— (1 sftinga SCEV150 meg 0,9 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.v. {NL) 4 siringhe SC EV 150 meg 3 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 siringa SC EV 300 mcg 0,6 ml 
ARANESP 

A A A siringhe SC EV 900 meg 0,6 MI 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. [NL) 1 fiala SC EV 15 meg 1 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.Va(NL) 4 fiale SC EV 15 meg 1 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.v. NL) 1 fiala SC EV 25 meg 1 ml 
ARANESP 
AMGEN, EUROPE B.V. (NL) 4 fiale SC EV 25 meg 1 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. (NL) 1 fiala SC EV 40 meg 1 ml 
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ARANESP 
AMGEN EUROPE B.v. (NL) 4 fiale SC EV 40 mog 1 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.v. (NL) 1 fiala SC EV 60 mog 1 ml 
ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V. [NL) 4 fiale SC EV 60 mcg 1 ml 
ARANESP 


AMGEN EUROPE B.V. (NL) 


1 siringa SC EV 500 meg 1 ml 


ARANESP 
AMGEN EUROPE B.V, [NL) 


&poetina alfa:(eritropoietina alfa): 


4 siringhe SC EV 500 meg 1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


1 fiala EV SC 4.000 Ul 1 ml 


EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 1.000 UI 0,5 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 2.000 UI 0,5 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 3.000 U.I. 0,3 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 4.000 U.I. 0,4 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 siringa tamp fosf 10.000 UI 1 ml 
EPREX 

JANSSEN CILAG SpA 1 fiala 40.000 Ul 1 ml 

EPREX 


JANSSEN CILAG SpA 


4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


6 fiale 40.000 UI / ml 1ml 


S siringhe Lamp fosf S00ui 9,25 _ 


1 siringa EV SC 5.000/U] 0,5 ml 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


EPREX 
JANSSEN CILAG SpA 


1 siringatig/ SC76.000 U! 0,6 mI _ 


1 siringa /000UI/0,7mI 


1 siringa EV SG 8,000 U| 0,8 ml __ 


1siringa 9000UI/0,9ml 


EPOXITIN 
+.C-HEALTHCARE Sr 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Sr 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


EPOXITIN 1000 
+.C-HEA LTHGARE, $r 


1 fiala EV 2.000 UI 1 ml ___ 
1 fiala EV 4.000 UI 1 ml 
1 fiala EV 10.000 VI 1 ml__ 


‘fiala 1.000 UI /0,5 ml 


EPOXITIN 
J.C.HEA LTHCARE Srl 


siringa 100001 0,5mI 


EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 


1 siringa 2000U1 0,5ml 
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EPOXITIN 
J.CHEALTHCARE Srl 1siringa 300001 0,3ml 
EPOXITIN 
LC.HEALTHCARE Srl 1siringa 4000UI 0,4ml 
EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 1 siringa 1000001 1ml 
EPOXITIN 
JLC.HEALTHCARE Srl 4 fiala 40.000 UI / ml 1 ml 
EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 4 fiale 40.000 UI / ml 1 ml 
EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 6 fiale 40.000 UI / ml 1 ml 
EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl G siringhe 500UI/0,25mI 
EPOXITIN 
J.C-HEALTHCARE Srl 1 siringa 5000UI/0,5mI 
EPOXITIN 
LC.HEALTHCARE Srl 1 siringa 6000UI/0,6ml 
EPOXITIN 
J.C.HEALTHCARE Srl 1 siringa 7000UI/0,7ml 
EPOXITIN 


J.GHEALTHCARE Srl 


siringa 8000UI/0,6ml 


EPOXITIN 
JC.HEALTHCARE Srl 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


GLOBUREN 1000 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


LI fiala EV 2.000 VI 1 mi 


2 A.Miala EV ADO0O: VA 4 


‘siringa 9000UI/0,9ml 


1 fiala EV 4.000 UI 1 ml 


‘fiala 1.000 UI 0,5eml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


1 siringa SC EV 000 UI 0,5 ml 


1 siringa‘SC EV 2.000 VI 0,5 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


‘siringa SC EV 4.000 UI 0,4 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


‘siringa SC EV 10.000 UI 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


1 fiala 40.000 Ul 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbHYDE) 


4 fiale iniet 40.000 UI 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG(GmbH (DE) 


6 fiale iniet 40.000 LI 1 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


1siringa 9000UI/0,9ml 


1 siringa SC EV 5.000 UI 0,5 ml 


GLOBUREN 
JANSSEN CILAG GmbH (DE) 


1 siringa SC EV 6.000 UI 0,6 ml 
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GLOBUREN 

JANSSEN CILAG GmbH (DE) siringa 7000UI/0,7mI 
GLOBUREN 

DOMPE” BIOTEC SpA ‘sir 8000ui/0,8ml 
GLOBUREN 

JANSSEN CILAG GmbH {DE) 8 siringhe 500UI/0,25inl 


epoetina beta (eritropoietina beta) 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 500UI + fiala 0,5m 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC Sfiale S00UI + Sfialo 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 10fiale 500UI + 10fiale solv 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd fiala 1000UI + siringa solv 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC Sfiale 1000LI + Sfiale 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 10fiale 100001 + 10fiale sol 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd fiala 2000UI + siringa solv 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC Sfiale ZODOLI + Sfiale 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1Ofiale 2000UI + 10fiale sol 
NEOREGORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd fiala 5000U0I + siringa solv 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC Sfiale 5000UI + Sfiale 
NEORECORMON 

FOCHE REGISTRATION Ltd _— fiala 10000UI + siria so) 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC Sfiale/A00ODUI + 5 
NEORECORMON 

___ROCHE REGISTRATION Ltd ‘1 facoricifio,multid 50.000 Ul+1 fiala SON n 

NEORECORMON 

sie POME REORIRATONIA è oi »flacònéino multid 100.000 Ul +1 fiala soy 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 4 cartuccia SC 10,000 UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 3 cartucce SC 10.000 UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 cartuccia SG 20.000 UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Td, 2 cartucce SC 20,000 UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATONLtd EV SC siringa 500UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Lid EV SC & siringa SOOUI 
NEOREGGRMON 
ROGHE RÉGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 1.000 UI 
NEORECORMON 
ROCHE SpA iv sc sir 1000ui 
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NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 4 siringa EV SC 2.000 VI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 2000UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 3.000 VI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 300001 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 5.000 UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa S000UI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 10.000 Ul 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd EV SC 6 siringa 1000001 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltel 1 siringa EV SC 20.000 LUI 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Lid EV SC 6 siringa 2000001 
NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 1 siringa EV SC 4.000 VI 
NEORECORMON 


ROCHE REGISTRATION Ltd 


EV SC 6 siringa 4000UI 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


1 siringa EV SC 6.000 LUI 


EV SC ‘siringa 6000UI 


NEOREGORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


NEORECORMON 
ROCHE REGISTRATION Ltd 


1 siringa EV SC 30.000 LI 


4 siringhe 3000001 


insulina aspart 


Insulina umana - derivati e'complessi 


NOVORAPID 


A, fiala*SO 10 ml 100 UI / ml 


NOVORAPID PENFILL 
NOVO NORDISK A/S 


NOVORAPID PENFILL 
NOVO NORDISK A/S 


NOVORAPID NOVOLET 
NOVO NORDISK A/S 


 B garnucce SO 300 Ul ami 


5 cartucce SC 15 ml 


SC 5 siringhe 1,5m 


NOVORAPID NOVOLET 
NOVO NORDISK 4/5 


NOVORAPID 
NOVO NORDISK A/S 


5 siringhe sc 3 ml 


5 cartucce 3ml 300 UI 


NOVOMIX 30 
NOVO NORDISK.A/S 


5 cartucce 3ml 300 UI 


insulina lispro 


HUMALOG 
Ella LIÎLY ITALIA SpA 


1 fiala SC 1.000 LI 10 ml 
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HUMALOG 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce SC 300 UI 1,5 ml 
HUMALOG PEN 
ELI LILLY NEDERLAND BV 5 penne SC 300 U.1.3 ml 
HUMALOG 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
HUMALOG 
ELI LILLY ITALIA SpA "MIX 25” 1 fiala SC 1.000 UI 10 ml 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV "MIX 50” 5 cartucce SC 3 ml 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV SC ‘fiala 10ml 100u/ml 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV "MIX 25” 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV "MIX 50” 1 flacone SC 10m 100UI/ml 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV "NPL" 5 cartucce SC 3 ml 100U/ml 
HUMALOG 

___FH HEY NEDERLAND BY "MIX 25"Scartuece SC 300 UL mi _ 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV "MIX 50” 5 carlucce SC 3 ml 
HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV "NPL"5 cartucce SC 3 ml 
HUMALOG 


ELI LILLY NEDERLAND BV "MIX 25° 5 cartucce SC 100U/mI_ 


HUMALOG 
DER 


HUMALOG 
ELI LILLY NEDERLAND BV 


HUMALOG HUMAJECT 
ELI LILLY NEDERLAND BV 5 carlucce SC IMS nl 


"NPI b cartuace: SC mi AGO > 


insulina umana 


HUMULINR 
ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala 17000 Ul 10 ml 
HUMULINR 

IRA DE nn 5 cditucde 300 U| 3 mi _ 
HUMULIN R JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill3 ml 
BIOINSULIN R 
LILLY DEUTSCHLAND 1 fiala 10 MI 100UI/ ml 
BIQINSULIN R 
LILLY DEUTSCHLAND 5 carlucce 1,5 ml 
BIOINSULIN I 
LILLY DEUTSCHLAND 5 cartucce 1,5 ml 
BIOINSULIN R 


LILLY DEUTSCHLAND 


BIOINSULIN-RJET 


__S eartuece 300 VI 3 mi 


LILLY DEUTSCHLAND 5 penfill 1d 3ml 

INSUMAN 

HOECHSTAG BRUNINGSTRASSE (D) 1 fiala IM SC 5ml 100 Ul / ml 
INSUMAN 

HOEGHST AG BRUNINGSTRASSE (DI) 5 fiale IM SC S5ml 100 UI / ml 
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HQOECHST AG BRUNINGSTRASSE (DI) 


5 cartuece IM SC 3 ml 100 UI / ml 
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INSUMAN 


HOECHST AG BRUNINGSTRASSE {D}) 


1 fiala IM SG 5 ml 100 VI /ml 


INSUMAN 
HOECHST AG BRUN 


INGSTRASSE (D) 


5 cartucce IM SC 3,15 ml 100 UI /ml 


INSUMAN 
HOECHST AG BRUN 


INGSTRASSE (D) 


5 fiale IM SC 5 ml 100 UI / ml 


INSUMAN 
HOECHST AG BRUN 


INGSTRASSE (DI 


5 carlucce IM SC 3 ml 100 UI / inl 


INSUMAN 
HOECHST AG BRUN 


INGSTRASSE (DI) 


1 fiala IM SC 5 ml 100 ULI /ml 


INSUMAN 


HOECHST AG BRUNINGSTRASSE (D) 


9 fiale IM SC 5 ml 100 LI / ml 


INSUMAN 


HOECHST AG BRUNINGSTRASSE {DI} 


comb 15 im sc Scart 3m 


INSUMAN 


INSUMAN 


HOECHST AG BRUNINGSTRASSE (DI) 


5 fiale IM SC 5 ml 100 LI / ml 


INSUMAN 


HOECHST AG BRUNINGSTRASSE {D}) 


5 cartucce IM SC 3 ml 100 UI / ml 


INSUMAN 


HOECHST AG BRUNINGSTRASSE {D) 


1 fiala IM SC 5 ml 100 VI /ml 


INSUMAN 


INSUMAN 


HOECHST AG BRUNINGSTRASSE (DI) 


INSUMAN 


HOECHST AG BRUNINGSTRASSE (DI) 


ACTRAPID 


NOVO NORDISK A/S 


fiale IM SES mr 100 Olmi 


5 cartucce IM SC 3 ml 100 LI / ml 
3 fiale IM SG 10 mi 100 UI/ ATI — 


1 fiala EV SC10,mM| 4040 / ml 


ACTRAPID 


NOVO NORDISK A/S 


AGTRAPID 


NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPID 


NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPID 


NOVO NORDISK A/S 


5 fiale EV.SC T@ml 401 / ml 
1 fiala NO00 UI 10 ml 
5dfije SC EV 10 ml 100 Ul/ ml __ 


1 penfill 3ml 100 Ul/mI 


ACTRAPID 


NOVO NORDISK A/S 


5 penfill 300 UI 3 ml 


AGTRAPID 


NOVO NORDISK A/S 


10 penfill 3 ml 100 Ul/mI 


ACTRAPID 


NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 300 UI 3 ml 


ACTRAPID 


NOVO NORDISKIAXS 


"NOVOLET" 10 cartucce SC 3 ml 100 Ul/ml 


ACTRAPID 


NOVO NORDISK A/5 


INN 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mI 


ACTRAPID 


NOV@LNO RDISK A/S 


INN 5 carlucce 3 mil 100 Ul/ini 


AGTRAPID 


NOVO NORDISK A/S 


INN 10 cartucce 3 ml 100 Ulm 
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ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/ml 
ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S FLEX 5 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 

ACTRAPID 

NOVO NORDISK A/S FLEX 10 carlucte 3 inl 100 Ul/mi 


insulina umana + insulina isofano umana 


BIOINSULIN 20/80 
LILLY DEUTSCHLAND 1 fiala 10 ml 100 VI / ml 


BIOINSULIN 40/60 
LILLY DEUTSCHLAND 1 fiala 10 ml 100 LI / ml 


insuliha: umana + insulina umana: isofano 


HUMULIN 30/70 
ELI LILLY ITALIA SpA 11 fiala 1.000 UI 10 ml 


HUMULIN 10/90 


ELI LILLY ITALIA SpA 1 fiala 10 ml 100 UI / ml 
HUMULIN 20/80 
ELI LILLY ITALIA SpA 4 fiala 10 ml 100 LI / ml 
HUMULIN 40/60 
ELI LILLY ITALIA SpA ‘1 fiala 10 ml 100 LI / ml 


HUMULIN 10/90 CART. 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 tubofiale 1,5 ml 


HUMULIN 40/60 CART. 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 tubofiale 1,5 ml 


HUMULIN 50/50 
ELI LILLY ITALIA SpA 11 fiala 1.000 UI 10 ml 


HUMULIN 30/70 


ELI LILLY ITALIA SpA 5 cartucce 300 Ul 3 ml 
HUMULIN 30/70 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill3 ml 


BIOINSULIN 10/90 
LILLY DEUTSCHLAND 


BIOINSULIN 30/70 
LILLY DEUTSCHLAND 1 fiala 10ml 109 Ul/ ml 


_1 fiala 10 mi 19008004 _ 


BIQINSULIN 10/80 
UL DEUTSCHLAND 


BIOINSULIN 20/80 
LILLY DEUTSCHLAND 5'egrtucce 1,5 ml 


BIOINSULIN 30/70 
LILLY DEUTSCHLAND 


BIOINSULIN 40/60 
LILLY DEUTSCHLAND 5 cartucce 1,5 ml 


oeflucge +9 mi 


BIOINSULIN 50/50 
LILLY DEUTSCHLAND 


BIOINSULIN 30/70 
LILLY DEUTSCHLAND 5 cartucce 300 UI 3 ml 


1 fiala 10 ml 100 VII / ml_ 


BIOINSULINS0/70"JET 


LILLY DEUTSCHLAND 5 penfill 3ml 
PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 1 fiala SC10 ml 40 Ul /ml 
PROTAPHANE 


N@YO NORDISK A/S 


fiala SG10ml 40m si 
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PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


5 fiale SC 10 ml 100 LI / ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


1 penfill 3 ml 100 Ul/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


5 penfill 300 UI 3 ml 


10 penfill 3ml 100 Ul/mI 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


NOVOLET 10 cartucce 3ml 100UI/ml 


NN 1 cartuccia 3 ml 100 Ul/mI 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


INN 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


INN 10 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 1 cartuccia 3 ml 100 UlfmI 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


FLEX 5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


PROTAPHANE 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 


__> FLEX10/cantueca:3.ml 100 ULI + Nega 


1 fiala SC 40 Ul 10 ml 


ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala 1.000 LI 10-ml 


ACTRAPHANE 30 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 10 PEN 


NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 10 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 10 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


___{{F eAguoce SC 200 VI 3 mi 


_S fiale SC 100 UiOmi 


1 cartuccia 3 ml 100 Ul/miI 


10 cartucce 3ml 100 UI 


ACTRAPHANE 20 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3ml 100 UI 


ACTRAPHANE 20 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 calucce SC 300 VI 3 mil 


ACTRAPHANE 20 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 carlucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRARPHANE 30 PEN 
NOVOaNORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 40 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 
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ACTRAPHANE 40 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 40 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 50 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


1 cartuccia 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 50 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 50 PEN 
NOVO NORDISK A/S 


10 ceulucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 10 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 10 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 20 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


9 carlucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 20 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 30 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


ACTRAPHANE 30 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


ACTRAPHANE 40 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 40 NOV 
NOVO NORDISK A/S 
ACTRAPHANE 50 NOV 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 50 NOV 
NOVO NORDISK A/S 
ACTRAPHANE 30 INN 
NOVO NORDISK A/S 


_.__ 10 cartucce 3 ml 10001 4 


I AE 


5 carlucce 3 ml 100 UI 


5 cartucce SC 300 UI 3 ml 


1 cartuccia 3 ml 100 Ul 


ACTRAPHANE 30 INN 
NOVO NORDISK A/S 


ACGTRAPHANE 30 INN 
NOVO NORDISK A/S 


5 cartucce 3°ml 100 UI 


10 cartucce 3 ml 100 VI 


ACTRAPHANE 30 FLE 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 30 FLE 
NOVO NORDISK A/S 


ACTRAPHANE 30 FLE 
NOVO NORDISK A/S 


feccia sm 109 UL. __ 


5 cartucce 3 ml 100 UI 


10 cartucce 3 ml 100 UI 


insulina-umana isofano 


HUMULIN | 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 VI 10 ml 


HUMULIN | 
ELI LILLY ITALIA SpA 


HUMULIN IXJET 
ELI LILLY ITALLA*\SpA 


__.._9 gartuoce sc 300 UI 3 ml 


5 penfill3 ml 


BIOINSULIN | 
LILLY(DEUTSCHLAND 


1fiala 10 ml 100 VI ‘ml 


BIOINSULIN | 
LILLY DEUTSCHLAND 


5 cartucce 300 UI 3 ml 
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LILY DEUTSCHLAND 


5 penfill 3ml 
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insulina zinco-umana 


HUMULIN U 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 UI 10 ml 


HUMULIN L 
ELI LILLY ITALIA SpA 


1 fiala 1.000 01 10 ml 


HUMULIN 10/90 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 3ml100u/ml 


HUMULIN 20/80 
ELI LILLY ITALIA SpA 


HUMULIN 40/60 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 3ml100u/ml 


5 cartucce 3ml100u/ml 


HUMULIN 50/50 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 3ml 100u 


HUMULIN 50/50 
ELI LILLY ITALIA SpA 


5 cartucce 1,5mI 100u 


HUMULIN 10/90 JET 


ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3ml 
HUMULIN 20/80 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3ml 
HUMULIN 40/60 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3ml 
HUMULIN 50/50 JET 
ELI LILLY ITALIA SpA 5 penfill 3ml 


BIOINSULIN U 
LILLY DEUTSCHLAND 


1 fiala 10 ml 100 UI iml 


BIOINSULIN L 
LILY DEUTSCHLAND 


1 fiala 10 ml 100 VI / ml 


ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 


ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala SC 10 ml 40 WI / ml 


5 fiale SC 10 ml 40 UI / ml 


ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 


ULTRATARD 
NOVO NORDISK A/S 


MONOTARD 
NOVO NORDISK A/S 


MONOTARD 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala SY .008 LI 10m 
5 fiale.SC 10 ml 100 VI ! ml 


1 fiala SC 10 ml 40 VI / ml 


5 fiale SC 10 ml 40 UI / ml 


MONOTARD 
NOVO NORDISK A/ 


MONOTARD 
NOVO NORDISK A/S 


1 fiala SC 1.000 01 10 ml 


5 fiale SC10 ml 100 UI / ml 


insulina glulisina 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS\PHARMA SpA 


A-fa1000 lol 


2 fiale 1.000 UI 10 ml 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


4 fiale 1.000 UI 10 ml 
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APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 5 fiale 1.000 UI 10 ml 
APIDRA 


AVENTIS PHARMA SpA 


1 cartuccia 3 ml 100 Ul/miI 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


3 cartucce 3 ml 100 Ul/mI 


4 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


5 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


6 cartucce 3 ml 100 Ul/ml 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


8 cartucce 3 ml 100 Ulfml 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


9 cartucce 3 ml 100 UlfmI 


10 varlucce 3 ml 100 Uli 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


1 penna 3 ml 100Ul/mI 


APIDRA 


AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


3 penne 3 ml 100Ul/mi 


4 penne 3 ml 100Ul/m 


APIDRA 


AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 


AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 


AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 


AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


5 penne 3 ml 100Ul/m 


6 penne 3 ml 100U1/mi 


9 penne 3 ml 100W//ml 


10 penne 3,ml 100U/mI ___ 


1 cartuccia ORTICLICK 3 ml 100 Ul/mI 


(i cetgione OFTIGLICK 3 ml 100 Ulm _ 


4 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mi 


APIDRA 


AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


S.ganuesst OF RIUSCI armi 00/0. 


6 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/miI 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


8 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ulm 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


APIDRA 
AVENTIS PHARMA SpA 


9 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/mI 


10 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 Ul/ml 


insulina umana glargine 


LANTUS 
AMENTIS PHARMA GMBH 


1 flaconcino SC 5 ml 100 Ul/ml 
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LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 2 flaconcini SC 5 ml 100 Ul/ml 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 5 flaconcini SC 5 ml 100 UI/mI 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 10 flacancini SC 5 ml 100 Ul/mI 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 4 cartucce SC 3 ml 100 Ul/ml 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 5 cartucce SC 300 UI 3 ml 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 10 cartucce SC 3 ml 100 Ul/mI 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 3 penne SC 3 ml 100 Ul/ml 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 4 penne SC 3 ml 100 Ul/ml 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH opliset 5 penne SC 300 UI 3 ml 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 10 penne SC 3 ml 100 Ul/mI 
LANTUS 

AVENTIS PHARMA GMBH 1 cartuccia SC 1.000 Ul 10 ml 


- Inibitori della testosterone-5-alfa reduttasi 


dutasteride 


AVODART 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


AVODART 
GLAXOSMITHKLINE SpA 80 cps 0,5 mg 


DUAGEN 
GLAXO ALLEN SpA 30 cns 0,5 mg 


DUAGEN 
GLAXO ALLEN SpA 


finasteride 


PROSCAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 15 cpf-riv Bmg 


FINASTID 
NEOPHARMED SpA 


PROSTIDE 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 15 cpr riv 5 mg 


GENAPROST 
IST.GENTILI SpA 


o 19 Oprrivis img 


PROPECIA 
MERCK SHARP & DOHME SpA 7 cpr riv 1 mg 


PROPECIA 
MERCK SHARP. &BDOHME SpA 30 0pr1 mg 
PROPECIA 
MERCK SHARP & DOHME SpA 84 0pr1 mg 
PROPECIA 
MEREK SHARP & DOHME SpA 98 0pr1 mg 
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PILUS 

ISTSGENTILI SpA 7 cpr riv 1 mg 
PILUS 

IST.GENTILI SpA 28 cpr riv 1 mg 
PILUS 

IST.GENTILI SpA 30 cpr riv 1 mg 
PILUS 

IST.GENTILI SpA 84 cpr riv 1 mg 
PILUS 

IST.GENTILI SpA 98 cpr riv 1 mg 
FOLIANS 

NEOPHARMED SpA 7 cpr riv 1 mg 
FOLIANS 


NEOPHARMED SpA 


28 cpr riv 1 mg 


FOLIANS 
NEOPHARMED SpA 


FOLIANS 
NEOPHARMED SpA 


30 cpr riv 1 mg 


84 cpr riv 1 mg 


FOLIANS 
NEOPHARMED SpA 


98 cpr riv 1 mg 
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| Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2- 
. adrenergici, singoli e in associazione 


bitofterolo 


ASMALENE 
F.ILRM.A. SpA 


aeros0) 10m 


elenbuterolo 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


30 cpr 10 meg 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


30 cpr 0,02 mg 


forte scir 120 ml 


MONORES 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


scir 120 ml 


SPIROPENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


30 cpr 0,02 mg 


SPIROPENT 

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA scir 200 mi 

BRONCODIL 

EPIFARMA Srl 30 cpr 10 meg 

BRONCODIL 

EPIFARMA Srl scir 200 ml 0,2mg 

CLENASMA 

BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 30 cpr 0,02 mg 

CLENASMA 

BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp scir 150 ml 

CLENASMA 

BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp aerosol 28ml(200inal) 

CONTRASMINA 

FALQUI PRODOTTI FARMAC. SpA 30 cpr 20«meg 

CONTRASMINA 

FALQUI PRODOTTI FARMAC. SpA sci 400 ni 

PRONTOVENT 

SALUS RESEARCHES SpA 30 cpr 0,02 mg 

PRONTOVENT 

SALUS RESEARCHES SpA scir 200 ml 0,1% 

PRONTOVENT 

SALUS RESEARCHES SpA aerosol 200d 10meg 

FLUIRES 

CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr 

FLUIRES 

CHIESI FARMACEUTICI SpA scir 200 ml 
fenoterolo 

DOSBEROTEC?200 


BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


DOSBEROTEC 
BOEHRINCER INGELHEIM ITALIA 


aer 300d 200meg 


scir 200 ml 
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DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


polvxinal 30cps 0,2 


DOSBEROTEC 


BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


30cps c/inalatore 


DOSBEROTEC 0,5 UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


aer 20f 1d 
DOSBEROTEC 1,25 UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA aer 20f 1d 
DOSBEROTEC 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


DOSBEROTEC 100 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


nebul fl 20m 0,5% 


soluz inal 100 meg 10 ml 


DUOVENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA aelosoitiz0ni 
FENOPREL 
CHIESI FA2MACEUTICI SpA spray 15g 200înal. 
FENOPREL 100 
CHIESI FAZMACEUTICI SpA aerosol 154 200er 
fenoterolo + ipretropio bromuro 
IPRAFEN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA sosp inal 300 erog 100 meg + 40 meg 
IPRAFEN 
CHIESI FAZMACEUTICI SpA soluzxinal.20mI 
DUOVENT 
____FOFHRINGER INGELHElM ITALIA — 300erog 40 mog+ 100meg 15 iflaftosol 
DUOVENT MITE 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA inal 15m1 300d 
DUOVENT UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 20 fiale aerosol 4 ml 
DUOVENT MITE UDV 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 20 fiale aerosdl 4ml 01 mg + 0,25 mg 
DUOVENT MITE 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA sospxinéRi0mi Z0 + 50meg 
EFDUO 
= IRIDRANGHI ol — pina aerodoldosato 15M 7 
formoterolo 
FORADIL 
___MOVARTIS FARMA SpA  ) pov9Deps 2megtini ______________________________———m_— 
FORADIL 
NOVARTIS FARMA SpA 80 cps 12 meg pol inal 
FORADIL 
____NAVARTIS FARMA SpA »° _Y___ soluzinal100 dosi 12 M©g 
EOLUS 
SIGMATAU IND.FARMEBIUNITE SpA polv 306ps 12meg + inal 
EOLUS 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 60 cps 12 meg polv inal 
EOLUS 
SIGMATAGLIND.FARM.RIUNITE SpA sosp inal 100 dosi 12 mog 
OXISTURBOHALER 4,5 
____ASTRAZENECA SpA B@dosipol mal 
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OXIS TURBOHALER 4,5 


ASTRAZENECA SpA 3inal 80d 
OXIS TURBOHALER 9 
ASTRAZENECA SpA 3inal 60d/in 
ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 12meg 60d 
ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 12meg 100d 
ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 6meg 100d 
ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 6meg 120d 
ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA soluz inal 100 dosi 12 incy 
ATIMOS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 12meg 120d 
BOREAX 
PROMEDICA Srl polvxinal 60erog 12meg 
BOREAX 
PROMEDICA Srl polvxinal 100erog 12meg 
BOREAX 
PROMEDICA Srl solxinal 100erog &meg 
BOREAX 

___PROMEDICA Srl solkinal120erog6meg re 
BOREAX 
Pi 
BOREAX 
PROMEDICA Srl solxinal 120erog 12meg 
LIFEROL 
MASTER PHARMA Srl polvxinal 60erog 12meg 
LIFEROL 

___MASTER PHARMA Srl polvxinalfO@drogM@meg 
LIFEROL 

i ESTER PA iS MM Min ai aataettgitaaaelaaeit 
LIFEROL 

___HMASTER PHARMA Srl‘ olfhglt0eregBmeg 
LIFEROL 
MASTER PHARMA Sr soluz inal 100 dosi 12 meg 
LIFEROL 
MASTER PHARMA Sr solxinal 120erog 12meg 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 60erog 12mog 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA polvxinal 100erog 12mcg 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTIGh:S pA solxinal 100erog &mceg 
ICARUS 
CHIESI FARMACEUTICI SpA solxinal 120erog 6meg 
ICARUS 
CHIESTI FARMACEUTICI SpA solxinal 100erog 12meg 
ICARUS 


CHIESI FARMACEUTICI SpA 


solxinal 120erog 12mceg 
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‘formoterolo + budesonide 
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SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 10 manod 60 dosi 160/45 meg polv 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 3 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 2 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 18 manod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 3 monod 120 dosi 160/45 meg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 2 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 10 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 18 manod 120 dasi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 10 monod 60 dosi 160/45 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 3 monad 60 dosi 160/4,5 meg pafv insi 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 2 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 

____OFUTURA PHARMA Srl _— 1Bmonod60dosi160/45ymegpolvinal 2ORE ii Ge e 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 120 dosi 160/45 mcg polv inal 
SINESTIC 

____IOFUTURA PHARMA Srl _—_— 3monod"120dbsi 160/45 megpolvinal e ui 
SINESTIC 

SRI Li 2.imonod/120 dosi 160/45 meg polvinal _ 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 10 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 18 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 1 monad 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 

MR a 10 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv imal 5 
ASSIEME 

___MMESA SPA o \Y __________— $monod60dosi160/45megpovinal ca. la |. 
ASSIEME 
SIMESA SpA 2 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 18 monod 60 dosi 160/4,5 meg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 120 erog 160/4,5 mcg aerosol 
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ASSIEME 
SIMESA SpA 


2 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


10 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


1 monod 60 dosi 30/4,5 meg pol inal 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


2 monod 60 dosi 30/4,5 meg polv inal 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


3 monod 60 dosi 80/4,5 meg poN inal 


10 mounod 60 dosi 80/4,5rmcy polv inal 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


18 monod 60 dosi 80/4,5 poh inal 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


120 dosi 80/45 mcg polv inal 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 


3 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


1 monod 60 dosi 320/9 meg pol inal 


2 monod 80 dosi 320/9mecg polv inal 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


____8 monod 60%dosix320/9 meg po inal 


10 monod.60 dosi 320/9 meg polv inal 


ASSIEME 
SIMESA SpA 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


__ ('OAagnod 60 dosi 320/9 meg polvinal 


60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


3 monod 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


Zinal 60d 80/4,5 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


10 monod 680d 80/4,5 meg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA, 


18 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


3inal 120d 80/4, 


BETA-2 AGONISTI 


_ 40 — 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 10 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 18 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg palv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 2 monod 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA $rl 10 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 18 manod 60 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 1 monod 120 dusi 30/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl Zinal 120d 80/45 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl Sinal 120d 80/4,5 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 10inal 120d 80/4, 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 18inal 120d 80/4, 
orciprenalina 
ALUPENT 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 10 fiale 0,5 mg 1 ml 
‘procaterolo 
PROPULM 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl scir 200 ml 0,0005% 
PROPULM 10 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl aeros dos.200erog 
PROPULM 25 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 200 erog astosol 
PROCADIL 
RECORDATI SpA 30,0pr 0:05 mq 
PROCADIL 
RECORDATI SpA Seir200 ml 0,5% 


PROCADIL AEROSOL 


RECORDATI SpA 200 erog 10 meg 10 ml 
ritodrina 
MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 20 apr 10 mg 
MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 6 fiale IM 10 mg 2 ml 
MIOLENE 
IST.LUSOFARMACO»D'ITALIA SpA 3 fiale EV 50 mg 5 ml 
salbutamolo 
VENTOLIN concentrazione di salbutamalo nelle urine superiore a 
GLAXOSMITHKLINE SpA 30 cpr ef 2 mg 1000 ng/ml sono considerate anabalizzanti 
MENTOLIN concentrazione di salbutarnolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sona considerate anabolizzanti 
GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 200 erog 100 mog 9 


BETA-ZAGONISII. 


__ 41 


13-11-2006 


VENTOLIN 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


30 cps 6 mg control 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


VENTOLIN 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


scir 200 ml 0,024% 


concentrazione di salbutamolo nelle uriné superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


VENTOLIN 100 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


10 fiale EV 100 mog 5 ml 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


VENTOLIN 500 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


10 fiale IM 500mcg 1 ml 


concentrazione di salbutamglo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate*anabolizzanti 


VENTOLIN DISKUS 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


60 erog 200 mcg pol inal 


concentrazione di salbutemolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


BRONCOVALEAS concentrazione dissalbitamolo nelle urine superiore a 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA scir 120 nl 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
BRONCOVALEAS concentrazione,di salbutamolo nelle urine superiore a 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 200 erog aerosol 1000 ng/Milsonio considerate anabolizzanti 
BRONCOVALEAS contenirazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VALEAS IND:CHIM-FARMAC:- SpA soluz nebul 15 ml 500 mg/100 ml 9 
BRONCOVALEAS Gancentrazione di salbutamola nelle urine superiore a 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 25 cpr 2 mg 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTOLIN ESPETTOR. concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
GLAXOSMITHKLINE SpA 20 cps 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


VENTOLIN ROTACAP 
GLAXO WELLCOME SpA 


VENTOLIN ROTACAP 


_.30nant.0,480m* 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 


GLAXO WE.LLCOME SpA mile 30c41l 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr 2 mg 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
VENTMAX concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 30 cpr 4 mg 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


VENTMAX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


VENTMAX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


e SSCINZ0O MIO 0480: 


aerasal 200d 


concentrazione di salbutamolo ne 
1000 ng/mi 


le urine superiore a 
sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


VENTMAX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


VENTMAX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


VENTMAX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


BUTAL 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


_.S0sp inal 100 efog 200 meg ____ 


soluz nebul 20 fiale 2,5 mg 2 ml 


solùz nebul 20 fiale 5 mg 2 ml 


30 cpr 4 mg 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


conventrazione di salbulamolo nelle urine superivie a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


cancentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


BUTAL 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


SALBUTARD 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


cancentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA “BB' 30 cpr 4 mg 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
SALBUTARD concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 


VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA 


30 cpr $ mg 


1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


VOLMAX 
GLAXO ALLEN&SpA 


VOLMAX 
GLAXO ALLEN SpA 


30 cpr 4 mg rilascio prolungato 


30 cpr 8 mg rilascio prolungato 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


SALBUFAX 
MASTER PHARMA Srl 


aeras 200d 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


SAbBBUFAX 
MASTER PHARMA Srl 


400 erog aerosol autohaler 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
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VENTMAX JET concentrazione di salbutamolo nelle urine supefibré a 
CHIESI FARMACEUTICI SpAÀ aeros 2004 100meg 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
SALBUJET concentrazione di salbutamolo nelle uriné superiore a 
PIOMEDICA Srl 1000 ngiml sono considerate anabolizzanti 


aer dos.200inall 00meg 


SALBUTAMOLO PL. 
P_IVA PHARMA SpA 


SALBUTAMOLO PL. 
P.IVA PHARMA SpA 


30 cps 4 mg rilascio pralungato 


30 cps 8 mg rilascio prolungato 


concentrazione di salbutamolo nelle urifie superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ngiml sono considerate anabolizzanti 


CLICKHALER SALBUTAM. 
INNOVATA BIOMED LTD {UK} 


inal polv 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


SALBIDREX 
ORION CORPORATION (Fl) 


SALBUTAMOLO TAIFUN 


easyhaler 100mcg/d 


concentrazione di*salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/miissono considerate anabolizzanti 


LEIRAS OY 200 dosi 50 meg 
SALBUTAMOLO TAIFUN conterftrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
LEIRAS OY 1000 ng?Ml sono considerate anabolizzanti 


200 dosi 100 mog 


salbutamolo + beclometasone 


CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 

PROMEDICA Srl sosp inal 200 erog 50 mcg + 100 meg 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 

CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 

PZOMEDICA Srl poby 80d 200+400me 1000 ng/ml sono considerale anabolizzanti 

CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 

PIOMEDICA Srl pol 80d 100+200mc 1000 ngiml sono considerate anabolizzanti 

GLENIL GOMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 

PROMEDICA Srl sosp nebul 10 fiale 0,8 mg + 1,6 mg 2 mì 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 

CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 

PIOMEDICA Sr sosp inal 200 erog jet 250 mog 4106 încg 1000 ngiml sono considerate anabolizzanti 

CLENIL COMP concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 

PROMEDICA Srl sosp inal 200 crog jet 50 meg #/100 mog 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 

CLENIL COMP concentrazione di salhutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


PROMEDICA Sr 


VENTOLIN FLOGO 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


AO2MI O FAMI, 


200 erog aerosol 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ngiml sono considerate anabolizzanti 


JETBES MITE 
PROMEDICA Srl 


JETBES 
PROMEDICA Srl 


PLENAER 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


PLENAER 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


100 erog 25 mg + 10 mg aerosol 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ngiml sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ngiml sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ngiml sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ngiml sono considerate anabolizzanti 


salbutamolo + guajfeneSina 


VENTOLIN ESPETTOR. 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


salbutamolo + jpratropio:bromuro 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


BREVA 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


GOMBIVENT 
B@EHRINGER INGELHEIM ITALIA 


aerosol Sml 100inal 


concentrazione di salbutamolo nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 


concentrazione di salhutamola nelle urine superiore a 
1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
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COMBIVENT concentrazione di salbutamolo nelle urine superiofaa 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA sirlalidni Sodi 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
COMBIVENT concentrazione di salbutamolo nelle urine sUperiore a 
FOFHRINGER INGELHENM ITALIA nel SOS Em 1000 ng/ml sono considerate anabolizzanti 
salmeterolo 
SEREVENT 
GILAXOSMITHKLINE SpA sospxinal 60erog25mog 
SEREVENT SOSPxINAL 
___SIAXOSMITHKLINE Spà ——_ sospinal 120610925 Meg 
SEREVENT 
GLAXOSMITHKLINE SpA inal 28d 50meg 
SEREVENT DISKUS 
GLAXOSMITHKLINE SpA 60 dosi 50 meg palv inal 
ARIAL 
DOMPE FARMACEUTICI SpA sospxinal 60erog 25mcg 
ARIAL 
DOMPE' FARMACEUTICI SpA inal 284 50mcg 
ARIAL DISKUS 
DOMPE" FARMACEUTICI SpA 60 dosi 50 meg polv inal 
ARIAL 
DOMPE' FARMACEUTICI SpA sosp inal 120 erog 25 meg 
SALMETEDUR 
A-MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl sospxinal 60er25mceg 
SALMETEDUR 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN. Srl inal 28d 50meg 


SALMETEDUR DISKUS 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 80 dosi 50 mcg pol inal 


SALMETEDUR SOSPxINAL 
A.MENARINI IND.EARM.RIUN.Srl sosp inal 120 erog 25 mog 


salmeterolo +.fluticasone 


SERETIDE DISKUS 50/100 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/250 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/500 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/100 

GLAXOSMITHKLINE SpA 60%osi polv inal 
SERETIDE DISKUS 50/250 

GLAXOSMITHKLINE SpA 60 dosi polv inal 
SERETIDE DISKUS 50/500 

GLAXOSMITHKLINE SpA 60 dosi polv inal 
SERETIDE DISKUS 50/100 

GLAXOSMITHKLINE SpA Zina l60 
SERETIDE DISKUS 50/250 

GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 
SERETIDE DISKUS 50/500 

GLAXOSMITHKLINE' SpA 3inal60 
SERETIDE 

GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 25/50 meg 
SERETIDE 

GLAXOSMITHKLINE SpA 


BETA-Z AGONISTI 
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SERETIDE 

GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 25/250 meg 
ALIFLUS DISKUS 50/100 

MENARINI INTERNAT. O. L.S.A inal 28d 


ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. ©.L.S.A inal 28d 


ALIFLUS DISKUS 50/500 
MENARINI INTERNAT. ©.L.S.A inal 28d 


ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNAT. ©.L.S.A 60 dosi pol inal 


ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 60 dosi pol inal 


ALIFLUS DISKUS 50/500 


MENARINI INTERNAT. ©.L.S.A 60 dosi polv inal 


ALIFLUS DISKUS 50/100 


MENARINI INTERNAT. ©.L.S.A 3 inalatori 60 dosi polv inal 
ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. ©.L.S.A 3inal60d 
ALIFLUS DISKUS 50/500 
MENARINI INTERNAT. ©.L.S.A Zinal60d 
ALIFLUS 
___MENARINI INTERNAT. O.LSA —_—_—__—— sospinal120erog 25/500 mog Tn 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNAT. ©.L.S.A susp inal 120 erog 25/125 mey 
ALIFLUS 
___MENARINI INTERNAT. O.LSA —_——_—— scspinal1206rog 25/250 mog ire 
terbutalina 
BRICANYL 
ASTRAZENECA SpA 200 dosi pol inal 


BETA-Z AGONISTI 
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| Inibitori della aromatasi 


aminogiutetimide 


ORIMETEN 

NOVARTIS FARMA SpA 40 cpr 250 mg 
anastrozolo 

ARIMIDEX 

ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 28 cpr 1 mg 

ARIMIDEX 

ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 30 cpr 1 mg 

ARIMIDEX 

ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 84 cpr 1 mg 

ARIMIDEX 

ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 20 cpr 1 mg 

ARIMIDEX 

ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 100 cpr 1 mg 

ARIMIDEX 

ASTRAZENECA UK LIMITED (GB) 300 cpr 1 mg 
exemestan 

AROMASIN 

PHARMACIA ITALIA SpA 15 cpr riv 25 mg 

AROMASIN 

PHARMACIA ITALIA SpA 20 cpr riv 25 mg 

AROMASIN 

PHARMACIA ITALIA SpA 30 cpr riv 25 mg 

AROMASIN 

PHARMACIA ITALIA SpA 90 cpr riv 25 mg 

AROMASIN 

PHARMACIA ITALIA SpA 100 opr riv 25/îmg 

AROMASIN 

PHARMACIA ITALIA SpA 120 cpriv 25 îhg 
fotmestan 

LENTARON 

NOVARTIS FARMA SpA depot IM fiala 250mg + ‘fiala 

LENTARON 

NOVARTIS FARMA SpA IM Gfiale 250mg + 6fiale solv 
letrozolo 

FEMARA 

NOVARTIS FARMA SpA 30 cpr riv 2,5 mg 

FEMARA 

NOVARTIS FARMA SpA 100 cpr riv 2,5 mg 


..Modulatori selettivi dei recettori per gli estrogeni 


raloxifene 


EVISTA 
ELI LILLY\NEDERLAND BV 14 cpr riv 60 mg 


EVISTA 


AGENTI GON ATTIVITA ANTIESTROGEMIGA | 
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EVISTA 

ELI LILLY NEDERLAND BV 84 cpr riv 60 mg 
EVISTA 

ELI LILLY NEDERLAND BV 100 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 14 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BV {NL} 28 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 

ELI LILLY NEDERLAND BY {NL) 100 cpr riv 60 mg 
OPTRUMA 


ELI LILLY NEDERLAND BV (NL) 84 cpr riv 60 mg 


tamoxifene 
NOLVADEX 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr riv 10 mg 
NOLVADEX D 
ASTRAZENECA SpA 20 cpr riv 20 mg 
KESSAR 
ORION CORPORATION {Fl} 30 cpr 10 mg 
KESSAR 
ORION CORPORATION (Fl} 30 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 20 cpr 20 mg 
LEDERTAM 10 
WYETH LEDERLE SpA 30 cpr 10 mg 
LEDERTAM 20 
WYETH LEDERLE SpA 30 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE SANDOZ 
SANDOZ SpA 20 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE SANDOZ 
SANDOZ SpA 20 cpr 20 mg 


TAMOXIFENE RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


TAMOXIFENE RATIO. 


____S0 opigiviomg 


RATIOPHARM GMBH 20 cpr.20 mg 
TAMOXIFENE EG 
sur PO PA ir MO iii ii 
TAMOXIFENE EG 
EG SpA 20 cpr riv 20 mg 
NOMAFEN 
FIDIA FARMACEUTICI SpA 20 cpr riv 10 mg 
NOMAFEN 
FIDIA FARMACEUTICI SfA 20 cpr riv 20 mg 


TAMOXIFENE C.ERBA 


CARLO ERBA OTE SpÀ 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE G;ERBA 
CARLO ERBA OTC SpA 30 cpr 20 mg 
TAMOXIFEN REMEDIA 
REMEDIA Srl 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFEN REMEDIA 
REMEDIA Srl 20 cpr 20 mg 


AGENTI:GON ATTIVITA! ANTIESTROGENIGA 
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TAMOXIFENE PHT 


PH&T SpA 30 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE PH&T 
PH&T SpA 30 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE PHT 
PH&T SpA 20 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE MONT. 
MONTERESEARCH Srl 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXIFENE MONT. 
MONTERESEARCH Srl 20 cpr riv2 0 mg 
MILLENIUM 
PHARMATEX ITALIA Srl 20 opr10 mg 
MILLENIUM 
PHARMATEX ITALIA Srl 30 cpr 20 mg 
TAMOXIFENE SEGIX 
SEGIX FARMA Srl 30 cpr riv 10 mq 
TAMOXIFENE SEGIX 
SEGIX FARMA Srl 20 cpr riv 20 mg 
TAMOXIFENE SEGIX 
SEGIX FARMA Srl 20 cpr 10 mg 
TAMOXIFENE SEGIX 
SEGIX FARMA Srl 20 cpr 20 mg 
TAMOXENE 
LISAPHARMA SpA 30 cpr riv 10 mg 
TAMOXENE 

L_MSAPHARIMA Sp O eprrivZmg e) 
TAMOXIFENE BIG 

ai EMEDEIMOPA:, ni il 30cprrivi0m_ ____--_ » € 0 ”on"‘ 

TAMOXIFENE BIG 

_PENEDET ape >. >. sea. 20000, — A | at e 
XENAFEN 
PROGE FARM Srl 30 upi riv 10 mg 
XENAFEN 
PROGE FARM Srl 30 cpr riv 20.mg 

toremifene 
FARESTON 
ORION CORPORATION 30 cpr60 mg 
FARESTON 
ORION CORPORATION 100 cpr 80 mg 


Altri antiestrogenî* * 
dielofeni 


NEOCLYM 
PHARMACIA ITALIA SpA 30 cpr 200 mg 


CLOMID 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


_10eprs0mg 


PROLIFEN 
EFFIK ITALIA $pai 10 cps 50 mg 


SEROFENE 
IND.FARMACEUTICA SERONO SpA 


fulvestran 


FASLODEX 
ASTRAZENECA UK Ltd 1 siringa IM 5 ml + 1 ago 


2:90 cprSO GI. 


AGENTI GON ATTIVITA’ ANTIESTROGENIGA. 
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Diuretici osmotici 


mannitolo 


ISOTOL 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 250 ml 20% 


ISOTOL 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI}SpA 


1 flacone EV 500 ml 20% 


MANNISTOL 
BIEFFE MEDITAL SpA 


soluz 250 ml 20% 


MANNISTOL 
BIEFFE MEDITAL SpA 


GLICINA MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 


GLICINA MANNITOLO 
GALENICA SENESE Srl 


soluz 500mI 20% 


1 sacca 3.000 ml 


DIURETICI E AGENTEMASCHERANTI 
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MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 

GALENICA SENESE Srl 1 flacone 500 mil 18% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 100 ml 5% 
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MANNITOLO 

BICINDUSTRIA LIM. SpA 1 flacone 1.000 ml 5 % 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacone 100 ml 5 % 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacane 1.000 ml 10% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 250 ml 10 % 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 500 ml 10 % 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 flacane 1.000 ml 18% 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 250 ml 18 % 
MANNITOLO 

SALF SpA 1 sacca 500 ml 18% 
MANNITOLO SODIO CL 

SALF SpA 1 flacone 500 ml 
MANNITOLO SODIO CL 

SALF SpA 1 flacane 500 ml 
MANNITOLO SODIO CL 

DASESPA 1 ffacone 250 ml 


MANNITOLO SODIO CL 


SALF SpA 1 flacone 1.000 ml 
GLICINA MANNITOLO 
SALF SpA 7 sacca 3.000m 
GLICINA MANNITOLO 

sa POTRO I ti 1 sacca 5.000 Mi NI 
MANNITOLO SORBITOLO 
MANNITOLO SORBITOLO 
SALF SpA 1 sacca 5.000 ml 0,54% # 2,7% 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 1 flacane 50(ml'5% 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 1 flacofie A00"Mml 5 % 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 4 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 41 flacone 1.000ml 5 % 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 41 flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARESpA 1 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL GARE SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOL@ 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 41 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 
PIERREL, MEDICAL CARE SpA 1 flacone 1.000 ml 10% 
MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 1 flacone 50 ml 18% 
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MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 1 flacone 100 ml 18% 

MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 1 flacone 250 ml 18% 

MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 4 flacone 500 ml 18% 

MANNITOLO 

PIERREL MEDICAL CARE SpA 1 flacone 1.000 ml 18% 

MANNITOLO 


PIERREL MEDICAL CARE SpA 


20 flaconi 500 ml 5% 


MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 


20 flaconi 500 ml 10% 


MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 


30 flaconi 100 ml 18% 


MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 


24 flaconi 250 ml 18% 


MANNITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 


20 flaconi 500 ml 18% 


MANNITOLO SORBITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 


1 sacca 3.000 ml 


MANNITOLO SORBITOLO 
PIERREL MEDICAL CARE SpA 


1 sacca 5.000 ml 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA_IA SpA 


1 flacone 50 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA_IA SpA 


__ffiapane 100/m Se — 


1 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA_IA SpA 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA_IA SpA 


1 îlacone 500 ml 596 


1 flacone 1.000 mL.5% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA_IA SpA 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA_IA SpA 


1 flacone 50(mIMM0% 


1 flacohe/A00 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA_IA SpA 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 1.000 ml 10% 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA IA SpA 


1 flacone 50 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA_IA SpA 


1 flacone 100 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABITA IA SpA 


1 flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABIITA_IA SpA 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS'TKABI ITA_IA SpA 


1 flacone 1.000 ml 18% 


MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITA_IA SpA 


1 sacca 250 ml 18% 


“DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 500 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 sacca 100 ml 5% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 sacca 1.000 ml 5% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 sacca 250 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 500 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 1.000 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 sacca 1.000 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 24 flaconi 250 ml 10 g 7100 ml 
MANNITOLO 

__FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2Qlaconi 00 MMOg/100 MO 
MANNITOLO 

___FRESENIUS KARI ITALIA SpA ————— 49 flagOhid00ml189/100 mi _ 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 24 flaconi 250 ml 18 g /100 ml 
MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20 flaconi 500 ml 18 g /100 ml 
MANNITOLO 

__MONICO SPA NY 1 flacone 250MI SY Il 
MANNITOLO 
MONICO SpA 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 
MONICO SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 
MONICO SpA 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO. 
MONICO SpA 1 flacone 100 ml 18% 
MANNITOLO 
MONIGO SpA 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 
MONICO SpA 1 flacone 500 ml 18% 
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MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 


BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 100 ml 5% 


1 sacca 250 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 500 ml 5% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 sacca 1.000 ml 5% 


1 flacone 50 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


cen siifacone:100 Mi-A0%5. 


1 flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


1 flacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


- 


sacca 100 ml 10% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


ut Sa00A 1,000 ml 10%. 


‘l'sa06a 250ml10%67 , 


- 


sacca 500 ml 10% 


1 flacone 50 ml 18% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


LN FAO MASS 


1 flacone 100 ml 18% 


1 flacone 500 ml 18% 


1 sacca 250 ml 18% 


MANNITOLO 
BIEFFE MEDITAL SpA 


21 80002 500 ml 18% _ 


MANNITOLO 
me: BIEFFE MEDITAL SpA (N, 1 seta 1.000 mi 18% 

MANNITOLO 

BIEFFE MEDITAL SpA 1 flacone 250 ml 18% 
MANNITOLO 

PANPHARMA Srl 1 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 

PANPHARMA Srl 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 

PANBHARMA Srl 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 


PANPHARMA Sr 


1 flacone 100 ml 18% 
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MANNITOLO 

PANPHARMA Srl 1 flaconc 250 ml 18% 
MANNITOLO 

PANPHARMA Srl 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 ttacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 

BIQINDUSTRIA LIM. SpA 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 

BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 

BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 

BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 

BIOINDUSTRIA LIM. SpA 4 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 


BIQINDUSTRIA LIM. SpA 


1 flacone 100 ml 18% 


MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
BIQINDUSTRIA L.I.M. SpA 


1 flacone 500 ml 18% 


MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO SODIO GL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


MANNITOLO SODIO CL 
TALIA SpA 


MANNITOLO SODIO CL 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


MANNITOLO 
EUROSPITAL SpA 


_ Afiacona. 250 miS* 


__1 flacone 1.000 ml 5% 


1 flacone 500 ml 5% 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
EUROSPITAL SpA 


MANNITOLO 
EUROSPITAL SpA 


2 Trfacone SDA MRQNIE 


1 flacone500 ml 18% 


GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


___{ sacca per irrigazioni 3.000 ml 


‘sacca per irrigazioni 5.000 ml 


GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 sacca 3.000 ml 


GLICINA MANNITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpÀ 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABIATALIA SpA 


__flacona 3000 ml 0,54% + 2,7% 


1 sacca 5.000 ml 


1 flacone 5000 ml 0,54% + 2,7% 


MANNITOLO.SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


3.000 ml sacca 


MANNITOLO SORBITOLO 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


MANNITOLO 
IRISYBIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


5.000 ml sacca 


1 flacone 50 ml 5% 
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MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 100 ml 5% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 1 flacone 250 ml 5% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 1 flacone 500 ml 5% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr ‘1 sacca 100 ml 5% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 1 sacca 250 ml 5% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 500 ml 5% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 1 sacca 1000 ml 5% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 1 flacone 50 ml 10% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 1 flacone 100 ml 10% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Sr 1 flacone 250 ml 10% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 500 ml 10% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 100 ml 10% 
MANNITOLO 


IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 500 ml 10% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 1000 ml 10% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 50 ml 18% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 100 mlh18% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacNe/250 ml 18% 
MANNITOLO 

RIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 flacone 500 ml 18% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 100 ml 18% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 250 ml 18% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 500 ml 18% 
MANNITOLO 

IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 41 sacca 1000 ml 18% 


GLICINA MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 2.000 ml 


GLICINA MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA ‘IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 3.000 ml 


GLICINA/MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 4.500 ml 


GLIGINA MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 1 sacca 5.000 ml 
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GLIGINA MANNITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


1 sacca 6.000 ml 


1 sacca 2000 ml 
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MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


1 sacca 3000 m 


MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


1 sacca 4500 m 


1 sacca 5000 m 


MANNITOLO SORBITOLO 
IRIS BIOMEDICA IND.RIC.SUD Srl 


1 sacca 6000 m 


MANNITOLO 
LDB [LAB.DIACO BIOMEDICA LI)SpA 


MANNITOLO 
LDB {LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 50 ml 5% 


1 flacone 100 ml 5% 


MANNITOLO 
LDÈ (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
LDB ([LAB.DIACO BIOMEDICALI}SpA 


1 flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 
DB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 1.000 ml 5% 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


MANNITOLO 
LDB [LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


MANNITOLO 
LDB [LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


MANNITOLO 
LDB ([LAB.DIACO BIOMEDICALI}SpA 


MANNITOLO 
LDB [LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 50 ml 10% 


1 flacone 250 ml 10% 


_1 flacone 100 ml 10% ______ 


_1 flacone 500 ml 10% 


1 flacone 1.000 ml 10% 


MANNITOLO 
DB [LAB.DIACO BIOMEDICA LI)SpA 


MANNITOLO 
LDB {LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


MANNITOLO 


MANNITOLO 
LDB (LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


MANNITOLO 
LDE [LAB.DIACO BIOMEDICALI)SpA 


1 flacone 50 ml 18% 


1 flacone 100 ml 18% 


1 flacone 500 ml 18% 


e trllacone:1:000 MIA 3965 


butizide + metildopa 


SALUDOPIN 
SIT LABORATORIO, FARMAC. Srl 


50 conf 250 mg + 1 mg 


anche effetto mascheranie 


idroclorotiazide 0 


ESIDREX 
NOVARTISFARMA SpA 
IDROGLOROTIAZIDE A. 
AD.PHARMA 2000 Srl 


__EOcpresmg 


30 cpr 50 mg 


anche elfello mascheranle 
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DROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


20 cpr 25 mg 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


anche effetto mascherante 


DROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


100 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


DROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


500 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


DROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1000 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


DROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


20 cpr 50 my 


anche effetto masch erante 


DROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


100 cpr 50 mg 


anche effetto mascherante 


DROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


500 cpr 50 mg 


anche effetto mascherante 


DROCLOROTIAZIDE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1090 cpr 50 mg 


anche/effetto mascherante 


DROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 
ELTAPHARM SpA 1000 cpr 25 mg 

DROCLOROTIAZIDE anche effetto mascherante 

BELTAPHARM SpA 1000 cpr 50 mg 


idroclorotiazide + benazepril 


GIBADREX 
NOVARTIS FARMA SpA 


14 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


CIBADREX 
NOVARTIS FARMA SpA 


14 cpr riv 10 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


CIBADREX 
NOVARTIS FARMA SpA 


14 cpr riv 20 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


CIBADREX 
NOVARTIS FARMA SpA 


28 cpr riv 10,g+12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ZINADIUR 10 


ZINADIUR 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


ZINADIUR 


ZINADIUR 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


TENSADIUR 
LB.N. SAVIO Srl 


TENSADIUR 
LB.N. SAVIO Srl 


14 cpr riv 10mg+ 42,5 mg 


14 cpr riv 5/6025 mg 


14 cprfivipos mp 


28 chrriv 10/12,5 mg 


A4.cpr div 5/6,25mg __ 


14 cpr div 10 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


TENSADIUR 


TENSADIUR 
LB.N. SAVIO Srl 


idroclorotiazide + Candesartan cilexeti! 


eprdiv.20/25 Mai... 


28 cpr 10 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


RATACAND PLUS.8/12,5 
ASTRAZENECA SpA 


RATAGAND PLUS 8/12,5 
ASTRAZENEGA SpA 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


RATACAND PLUS 4/12,5 
ASTRAZENECA SpA 
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RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 28 cpr 
RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 30 epr 
RATAGAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 50 epr 
RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 56 cpr 
RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascheranté 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 
RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 98 cpr 
RATACAND PLUS 8/12,5 anche effétto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 100 cpr 
RATAGCAND PLUS 8/12,5 anche,effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 300 cpr 
RATACAND PLUS 8/12,5 anche effetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA flacone 100 cpr 


RATACAND PLUS 16/12,5 


anche effetto mascherante 


ASTRAZENECA SpA Topi 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effello mascherante 

ASTRAZENECA SpA 14 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 14 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 
___ASTRAZENECA SPA 286pr16mg+125mg 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 30 0pr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 50 cpr 

RATACAND PLUS 18/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 56 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 98 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascheranie 

ASTRAZENECA SpA 98 cp 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 100p1 

RATACAND PLUS 16/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA 300 cpr 

RATACAND PLUS 18/12,5 anche effetto mascherante 

ASTRAZENECA SpA flacone 100 cpr 

BLOPRESID anche effetto mascherante 

TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 7 cpr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 

TAKEDA ITALIA FARMACEUTISpA 14 opr 8 mg + 12,5 mg 

BLOPRESID anche effetto mascherante 

TAKEDA ITALIACFARMACEUT.SpA 


20 cpr 8 mg + 12,5 mg 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


28 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA,ITALIA FARMACEUT.SpA 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


50 cpr 8 mg + 12,5 mg 


56 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 
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BLOPRESID anche effetto mascherante 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpÀ 98 cpr 8 mg + 12,5 mg 
BLOPRESID anche effetto mascheranie 


TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


96 cpr & mg + 12,5 mg 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


100 cpr 8 mg + 12,5 mg 


300 cpr 8 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMA.CEUT.SpA 


7 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascheranté 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


14 cpr 16 mg + 12,5 my 


20 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascheranie 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


28 cpr 16 mg + 12,5 mg 


50 cpi 16 my + 12,5 ing 


anche,éffetto mascherante 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


56 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpA 


DE 6pr 16 mp+ 2,5 mg _ 


100 cpr 16 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


BLOPRESID 
TAKEDA ITALIA FARMACEUT.SpAÀ 


idroclorotiazido + captopril 


ACEDIUR 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


_S00eproA 6:mg +12,5 mg). 


12 cpr 25 mg + 50 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


AGCEDIUR MITE 
A-MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


AGEPLUS 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


12 0pr15 mp+sl mn 


12 cpr 25 mg, 50 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


ACEPLUS MITE 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


idroclorotiazide + Cilazapril 


INIBAGE PLUS 
ROCHE SpA 


INITISS PLUS 
CRINOS SpA 


idroclorotiazide + onalapri! 


VASORETIC 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


12 cpr /15 mg + 50 mg 


Tésepr 5 mg + 12,5 mg 


y_14 epr5 mg + 125 mg _ 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


CONDIUREN 
IST.GENTILI SpA 


AGESISTEM 
SIGMATAU IND'EARMERIUNITE SpA 


SINERTEG 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


GENTIPRESS 
ISTGENTILI SpA 


___14 9pr 20 mg + 12,5 mg __ 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


14 cpr 20 mg+6mg 


anche effello mascheranie 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascheranie 
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NEOPREX 


SIGMATAU IND.FARA.RIUNITE SpA 14 cpr 20 mg + 6 mg 


alla GAZZETTA UFFICIALE 


anche effetto mascherante 
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idrociorotiazide + fosinoprit 


ELIDIUR 


BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


TENSOZIDE 


BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


FOSICOMBI 
A-MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


iran ni ia aa A ZIMISI, 


idroclorotiazide + irbesertan 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


KARVEZIDE 


BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EFIG 28 cpr 150 mg + 12,5 mg 


KARVEZIDE 


BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 56 cpr 150 mg + 12,5 mq 


anche effetto imascherante 


anche effettomascherante 


KARVEZIDE 


BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


98 cpr 150 mg + 12,5 mg 


anche cifotto mascherante 


KARVEZIDE 


BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


28 cpr 300 mg + 12,5 mg 


‘amche effetto mascherante 


KARVEZIDE 


BRISTOL- MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 


56 cpr 300 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


KARVEZIDE 


BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 980 


r 300 mg + 12,5 mg 


COAPROVEL 


SANOFI BMS (FR) 28 cpr 150 mg | 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


COAPROVEL 


SANOFI BMS [FR} 56 cpr 150 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COAPROVEL 


SANOFI BMS (FR) 98 cpr 150 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI BMS {FR} 28 cpi 300 my + 12,5 my 

COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI BMS (FR) 56 cpr 300 mg f 12,5 mg 

COAPROVEL anche effetto mascherante 
SANOFI BMS (FR) 


98 cpr 300 my.+ 12,5 mg 


idroclorotiazide + lisinopril 


PRINZIDE 
BRISTOL- MYERS SQUIBB Srl 


i Lio SIL ii 


ZESTORETIC 


ASTRAZENECA SpA 


14 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


ZESTORETIC 


ASTRAZENECA SpA 28 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ZESTORETIC 


ASTRAZENECA SpA 


42 cpr 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


: [droclorotiazide * losartan 


NALAPRES 
MEDIOLANUM FARMACEUTICI SpA 


14% 


LOSAZID 
SICMATAUINDEARM.RIUNITE SpA 


14 cpr riv 50 + 12,5 mg 


LOSAZID 


SIGMATALIIND.EARA.RIUNITE SpA A4cpr riv 100 mg + 25 mg 


LOSAZID 


SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 28 cpr riv 100mg + 25 mg 


anche effello mascheranle 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 
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LOSAZID 


SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 
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28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche effetta mascherante 
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HIZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


14 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


HIZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


14 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche effeito mascherante 


HIZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche effetta mascherante 


HIZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


28 cpr riv 50 mg + 12,5 my 


anche effetto mascherante 


NEOLOTAN PLUS 
NEOPHARMED SpA 


14cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


NEOLOTAN PLUS 
NEOPHARMED SpA 


14cpr 100mg + 25mg 


anche effetto mascherante 


NEOLOTAN PLUS 
NEOPHARMED SpA 


28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche. effetto mascherante 


NEOLOTAN PLUS 
NEOPHARMED SpA 


28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 


anche effetta mascherante 


FORZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


FORZAAR 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


14 cpr riv 100 mg + 25 mg 


28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


anche el 


ello masci 


neranle 


idroclorotiazice +.metildopa 


MEDOZIDE 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


30 cpr 300 mg + 10 mg 


anche el 


fetto maso 


herante 


idroclorotiazide + metoprololo 


SELOZIDE 
PHARMACIA ITALIA SpA 


30 cpr 


anche el 


‘etto masc 


erante 


idroclorotiazide. +.moexipril 


FEMIPRES PLUS 
SCHWARZ PHARMA SpA 


FEMIPRES PLUS 
SCHWARZ PHARMA SpA 


ENULID 
ROTTAPHARM SpA 


14 cpr riv 7,5 mg 


14 cpr riv 15 mg 


14 cpi.riv 4,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


ENULID 
ROTTAPHARM SpA 


14 Gpr riv 15 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + quinaprii 


ACGCURETIC 
PFIZER ITALIA Srl 


14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ACCURETIC 
PFIZER ITA_IA Srl 


ACCURETIC 
PFIZER ITA_IA Srl 


2 1AGprov: 203 29,Mgt 


28c pr riv 20mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascheranie 


AGEQUIDE 
RECORDATI SpA 


14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


ACEQUIDE 
RECORDATI‘Sp& 


14 cpr 20 mg + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


ACEQUIDE 


RECQRDATI SpA 


QUINAZIDE 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


__28 epr riv 20 mg + 12,5 mg 


14 cpr riv 20 mg + 12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


QUINAZIDE 
MA_ESCÌ SpA IST.FARMACOBIOL. 


14 cpr 20 mg + 6,25 mg 


Serie generale - n. 264 


anche effetto mascherante 


QUINAZIDE 
MA_ESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


MICROQUIDE 
BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI Srl 


28 cpr riv20 mg + 12,5 mg 


14 cpr riv 20 + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


GIUVAPRESS 
BIQINDUSTRIA FARMACEUTICI Srl 


14 cpr 20 mg + 6,25 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + ramipril 


TRIATEC HST 2,5 
AVENTIS PHARMA SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


TRIATEC HOT 5 
AVENTIS PHARMA SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


UNIPRILDIUR anche,effètto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr2,5 mg + 12,5 mg 

UNIPRILDIUR diieho offetto mascherante 
ASTRAZENECA SpA 14 cpr 5 mg + 25 mg 

IDROQUARK 2,5 anche effetto mascherante 


POLIFARMA SpA 


14 cpr 2,5 mg + 12,5 mg 


IDROQUARK 5 
POLIFARMA SpA 


14 cpr 5 mg + 25 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide + telmisartan 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


14 cpr 40/12.5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


28 cpr 40 mg + 12,5 mg 


28 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


56 cpr 40/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


98 cpr 40/12,5 mg, 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


14 cpr 40/12:5 mg 


anche effetto mascherante 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


MICARDISPLUS 


BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO, 


MICARDISPLUS 
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIO 


PRITORPLUS 


GLAXOSMITHKLINE SpA 


PRITORPLUS 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


x.56 cpr 80/12,5 mg__ 


28 cpr 80 mg + 12,5 mg 


28 cpr 80/12,5 mg 


98 cpr 80/12,5 mg 


14 cpr 40/125 mg __ 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS, 
GLAXOSMITHKLINE:SpA 


28 cpr 40/12,5 mg 


ancha affetto mascherante 


PRITORPLUS anche effeito mascherante 
GLAXOSMITHKLINE SpA 56 cpr 40/12,5 mg 
PRITORPLUS anche effetto mascherante 


GLAXOSMITHKLINE SpA 


98 cpr 40/12,5 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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PRITORPLUS 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


14 cpr 80/12,5 mg 


anche effetta mascherante 


Serie generale - n. 264 


PRITORPLUS 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


28 cpr 80 mg + 12,5 mg 


anche effetto mascherante 


PRITORPLUS 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


28 cpr 80/125 mg 


anche effeito mascherante 


PRITORPLUS 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


56 cpr 80/12,5 mg 


anche effetta mascherante 


PRITORPLU$ 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


98 cpr 80/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


idroclorotiazide. + valsartan 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


14 cpr riv 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


GOTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


28 cpr 80 mg + 12,5.mg 


14 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche/effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


28 cpr 160 mg + 12,5 mg 


56 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


98 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascheranto 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


98 UD cpr riv 160 mg/12.5 mg 


anche effetta mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


280 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


280 cpr riv 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


_14 cpr riv 160 mo/254ag _) 


28 cpr riv 160,îing/25 mg 


__B6 opr pg 9po mig/25 mg __ 


98 cpr'riv1680 mg/25 mg 


anche effetta mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetta mascherante 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


COTAREG 
NOVARTIS FARMA SpA 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE SSD Srl 


98 Spr riv 150 mo/25 mg __ 


280 cpr riv 160 mg/25 mg 


> SRO epr iv 160 mg/25 mg __ 


14 cpr 80 mg/12,5 mg 


anche effello mascheranle 


anche effetta mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A.MENARINI INDUSTRIE\SUD Srl 


COMBISARTAN 
AMENARINIUNDUSTRIE SUD Srl 


__28 cpr 80mg+ 12,5mg 


14 epr 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


COMBISARTAN 
A-MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


28 cpr 160mg + 12,53 mg 


anche effetta mascherante 


COMBISARTAN 
ARMENARINI INDUSTRIE SUD Srl 


56 cpr 160 mg/12,5 mg 


anche effetto mascherante 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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COMBISARTAN anche effetto mascherante 
AMENARINI INDUSTRIE SUD Srl 88 cpr 160 mg/12,5 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 280 cpr 160 mg/12,5 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 280 cpr 160 mg/12,5 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A-MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 14 cpr 160 mg/25 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 26 cpr 160 mg/25 my 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 56 cpr 160 mg/25 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
AMENARINI INDUSTRIE SUD Srl 28 cpr 160 mg/25 my 
COMBISARTAN anche, effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 88 cpr 160 mg/25 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 280 epr 160 mg/25 mg 
COMBISARTAN anche effetto mascherante 
A.MENARINI INDUSTRIE SUD Srl 280 cpr 160 mg/25 mg 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LFB IST.FARMACEUTICO SpA 44cpr riv 8D mg/12,5 mq 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 28vpr tiv 80 my/12,5 my 
CORIXIL anche effetto mascherante 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 14cpr 160 mg/12,5 mg 
CORIXIL anche effetto mascherante 

et RO REANO CISA go iniasia i 28 cpr riv 160 mg + 12,51M@ Net 

CORIXIL anche effelto mascherante 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 56 cpr 160 mg/12.5 my 

CORIXIL anche effetto mascherante 

LPR IST.FARMACEUTICO SpA 56 cpr 160mg/12,5mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 

LPB IST.FARMACEUTICO SpA 98 cpr 160 nig/15 mg 

CORIXIL anche effetto mascherante 


LPB IST.FARMACELTICO SpA 


280 (10x28) cpr 160 mgi12,5 mg 


CORIXIL 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


CORIXIL 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


280 (20x14) cpr 160 mg/12,5 mg 


14 cpr 160mg/ 25 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


CORIXIL 
LPB IST.FARMACELTICO SpA 


28 cpr riv 160 mg/25 mg 


anche effetto mascherante 


CORIXIL 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


56(4x14)cpr 160mg/25mg 


anche effetto mascherante 


CORIXIL 
LPB IST.FARMACELTICO Spa 


98(7x14)cpr 160mg/25mg 


anche effetto mascherante 


CORIXIL 
LPB IST.FARMAGELUTIGO SpA 


28(98x1)cpr 160mg/25mg 


anche effetto mascherante 


CORIXIL 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


280(10x28)cpr 160mg/25 


anche effetto mascherante 


CORIXID 
LPBIST.RARMACEUTICO SpA 


280(20x14)cpr 160mg/25 
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| Sulfonamidi 
bumetanide 
BURINEX 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 5 fiale IM EV 0,5 mg 2 ml 
BURINEX 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 30 ops 0,50 mg 
BURINEX 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 30 eps 1 mg 
FONTEGO 
POLIFARMA SpA 20 cpr 1 mg 
FONTEGO 
POLIFARMA SpA 5 fiale IM EV 0,5 mg 2 ml 
clortalidone 


IGROTON 25 
NOVARTIS FARMA SpA 


30 cpr 25 mg 


ariche effetto mascherante 


clortalidone + atenololo 


DIUBE 


SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


28 cpr riv 100 mg + 25 mg 


DIUBE 50 


SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


EUPRES 


ICN PHARMACEUTICALS ITALY Srl 


28 cpr riv 50 mg + 12.5 mg 


21 cpr 100 mg + 25 mg 


EUPRES MITE 


ICN PHARMACEUTICALS ITALY Srl 


21 cpr 50 mg + 25 mg 


TENORETIC 
ASTRAZENECA SpA 


TENORETIO 
ASTRAZENECA SpA 


14 cpr 100 mg + 25 mg 


28 cpr 100 mg + 25 mg 


TENORETIC MITE 
ASTRAZENECA SpA 


28 cpr 50 mg + 1255 mg 


CARMIAN 
TEOFARMA Srl 


IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 


30 cpr 100 mg +25 mg 


28 cpr 100 mg + 25 mg 


IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA S$pàÀ 


28.-Gpr 50 mg + 12,5 mg 


IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 


IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 


\7°80 epr 100 mg + 25mg _____ 


60 cpr 50 mg + 12,5 mg 


TENOLONE 


IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


TARGET 
LISAPHARMA SpA 


TARGET 
LISAPHARMA SpA 


TARGET 
LISAPHARMA SpA 


ATENIGRON 
MITIM Srl 


GLORTANOL 


C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 


30 cpr div 100 mg + 25 mg 


_.21 epr 100 mg + 25 mg __ 


28 cpr 100 + 25 mg 


_28 epr 100 mg + 25 mg __ 


30 cpr 100 mg + 25 mg 
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ATENOLOLO CLORT.RK 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 30 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO GL.HEX. 

HEXAL SpA 30 apr riv 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO GL.HEX. 

HEXAL SpA 30 cpr riv 50 mg+ 12,5 mg 
ATENOLOLO GL.DOROM 

DOROM Srl "MITE" 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.DOROM 

DOROM Srl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO GL.RAT. 

RATIOPHARM GMBH 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO GL.RAT. 

RATIOPHARM GHMBH 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO GL.EG 

EG SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.EG 

EG SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CLORT. 

LIFEPHARMA SpA 30 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

0 ___140pr60+126mg 


ATENOLOLO GL.SAN 


SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO GL.SAND 
PARDOSORA ____14pr100+25/m9 


ATENOLOLO GL.SAND 


BRE: SANDOZ SpA 2 pro + amg OS _____OZZàS" 

ATENOLOLO CL.SAND 

IRARDOEORAT re ii O Ialia 
ATENOLOLO GL.SAND 
SANDOZ SpA 30 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO GL.SAND 

2 PRNDOSSRA on o i 800p1 50+428MNO nn 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 56 cpi'50F972 5 mg 


ATENOLOLO GL_.SAND 


SANDOZ SpA 98pr 50 + 125 m 
ATENOLOLO GL.SAND 

SANDOZ SpA 20 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 30 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 50 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO GL.SAND 

SANDOZ SpA 56 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 98 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL_M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr 100 my + 25 ing 


ATENOLOLO GL_M.G. 
MERCK.GENERICS ITALIA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


ATENOLOLO CL.DOC 
D@C GENERICI Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 
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ATENOLOLO CL.DOG 
DOC GENERICI Srl 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 264 


Clortalidone + labetololo 


TRANDIUR 
TEOFARMA Srl 


30 cpr 200 mg + 20 mg 


anche effetto mascherante 


Glortalidone: + metoprololo 


IGROTON LOPRESOR 
SANKYO PHARMA ITALIA SpA 


28 cpr 25 mg + 200 mg 


anche effetto mascherante 


élortelidone: +‘ oxprenololo 


TRASITENSIN RETARD 
TEOFARMA Srl 


clortalidone:+.reserpina 


30 cpr riv 180 mg + 20 mg rilascio prolungato 


anche effetto mascherante 


IGROTON RESERPINA 
NOVARTIS FARMA SpA 


12 cpr 50 mg + 0,25 mg 


anché affetto mascherante 


fenquizone 
IDROLONE anche effetto mascherante 
SANOFI-SYNTHELABO SpA 20 cps 10 my 

furosemide: 
LASIX anche effetto mascherante 


HOECHST MARION ROUSSEL DEUTSCH 


LASIX RESERPIN 


5 fiale 20 mg 2ml 


anche effetto mascherante 


AVENTIS PHARMA SpA s0cpr 
LASIX anche effetto mascherante 
AVENTIS PHARMA SpA 30 cpr 25 mg 
LASIX 500 anche effetto mascherante 
AVENTIS PHARMA SpA 20 cpr 500 mg 


LASIX 
AVENTIS PHARMA SpA 


LASIX LIQUIDUM 
AVENTIS PHARMA SpA 


5 fiale EV 250 mg 25 ml 


_‘ossoluz 100. ml #10) 


anche effetto mascheranie 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 5 fiale 20 mg 2 mì 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 


GALENICA SENESE Srl 


1 fialas20 mg 2 ml 


FUROSEMIDE 
MEDISCA FARMACEUTICI Srl 


FUROSEMIDE 
BIOLOGICI ITALIA LA BORAT.Srl 


5 fiala 20 mg 2ml 


9 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 


10 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
BIOLOGICI ITALIA LA BORAT:Sr] 


FUROSEMIDE 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 


50 fiale 20 mg 2 ml 


100 fiale 20 mg 2ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE.A.D. 
AD.PHARMA 2000°Srl 


1000 cpr 25 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
ITALFARMACO SpA 


FUROSEMIDE 
ITALFARMACO SpA 


30 cpr 25 mg 


5 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


anche effetio mascheranie 
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FUROSEMIDE FAR.MI 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 264 


LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 30 cpr 25 mg 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
ECOBI FARMACEUTICI sas 30 cpr 25 mg 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 30 cpi 25 my 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 25 mg 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 25 mg 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
NOVA ARGENTIA SpA 1000 cpr 25 mg 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
LS.F. SpA 5 fiale 20 mg 2 ml 

FUROSEMIDE anch&effetto mascherante 
SALF SpA 5 fiale 20 mg 2 ml 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
SALF SpA 50 fiale 20 mg 2 ml 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
PIERREL FARMACEUTICI SpA 1000 cpr 25 mg 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FISIOPHARMA Srl 5 fiale 20 mg 2 ml 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FISIOPHARMA Srl 10 fiale 20 mg 2 ml 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FISIOPHARMA Srl 50 fiale 20mg 2ml 

FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FISIOPHARMA Srl 


FUROSEMIDE 


BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


..'Sfiale 20mg/arm, 


1 fiala 20mg 2ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


2 fiale 20mg 2ml 


3 fiale.20mg 2ml 


9 fiale 20mg 2ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALI 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE anche effetto mascherante 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA‘ 7 fiale 20mg 2m 
FUROSEMIDE anche effetto mascherante 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


8 fiale 20mg 2m 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABRMTALIA SpA 


FUROSEMIDE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


9 fiale 20mg 2m 


10 fiale 20mg 2ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE HEXAL 
HEXAL SpA 


20 cpr 500 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE HEXAN 
HEXAL SpA 


5 fiale EV 250 mg 25 ml 


anche effetto mascherante 
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FUROSEMIDE HEXAL 
HEXAL SpA 


5 fiale EV 20 mg 2 ml 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE PLIVA 
P.IVA PHARMA SpA 


20 cpr 500 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE PLIVA 
P.IVA PHARMA SpA 


FUROSEMIDE PLIVA 
P.IVA PHARMA SpA 


30 cpr 25 mg 


5 fiale 20mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE PLIVA 
P_IVA PHARMA SpA 


FUROSEMIDE F.UNO 
FARMA UNO Srl 


5 flaconcini 250 mg 25 ml 


20 cpr 500 mg 


anche effetto mascheranté 


anche effetto mastherante 


FUROSEMIDE F.UNO 
FARMA UNO Srl 


100 cpr 500 mg 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE F.UNO 
FARMA UNO Srl 


FUROSEMIDE F.UNO 
FARMA UNO Srl 


30 cpr 25 mq 


600 cpr 25 ny 


anche. effetto mascherante 


artche effetto mascherante 


FUROSEMIDE F.UNO 
FARMA UNO Srl 


5 fiale 20 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE F.UNO 
FARMA UNQ Srl 


FUROSEMIDE F.UNO 
FARMA UNO Srl 


300 lalezDmgam____ 


5 flaconcini 250 mg 25 ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


FUROSEMIDE M.G. 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 264 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


FUROSEMIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 30 cpr 25 mg 


FUROSEMIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


FUROSEMIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


SSR RETI (20:0RFo00 Mg. Srllreoso a li iii ia 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 
5 flaconcini 250 mg.25 ml 


FUROSEMIDE DOG 
DOC GENERICI Srl 


anche effetto mascherante 


IEEE 20:65roogito t_ ___mÒ_@@——@ 


FUROSEMIDE DOG 
DOC GENERICI Srl 


FUROSEMIDE DOG 
DOC GENERICI $rl 


FUROSEMIDE DOG 
DOC GENERICI Srl 


30 cpr 25 mg 


(tv ammi so. 


5 flaconcini 250 mg 25 ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


indapamide 


NATRILIX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


NATRILIX LP 
LABORATOIRES SERVIER FR} 30 cpr riv 1,5 mg rilascio prolungato 


anche effetto mascherante 


Lia A SO/0prIv: 25.09... spl Diners lidi i ci Dili rie iii 


anche effetto mascherante 


IPAMIX anche effetto mascherante 
VISUFARMA Srl 
INDAMOL anche effetto mascherante 


TEOFARMA*Sr] 


50 conf 2,5 mg 


PRESSURAL 
POLIFARMA SpA 


PRESSURAL 
POLIFARMA SpA 


anche effetto mascherante 
S0:cprriv 3,5. mg, e —————’’ 


anche effetto mascherante 


50 cpr riv 2,5 mg 


| DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 

INDAFLEX anche effetto mascherante 
LAMPUGNANI FARMACEUTICI SpA SD eps 2.5imà 

INDAPAMIDE RK anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 epr riv 2,5 mg 

INDAPAMIDE RK anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 epr riv 2,5 mq 

INDAPAMIDE RK anche effetto mascherante 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 50 epr riv 2,5 mg 

DAMIDE anche effetto maschefahte 
BENEDETTI SpA 80.0ps 2,5 mg 

VEROXIL anche effetto màscherante 
LABBALDACCI SpA 20 cpr2,5 mg 

MILLIBAR anche effétto mascherante 
LISAPHARMA SpA 50 ps 2,5 mg 


DINAPRES 1,25 
MASTER PHARMA Srl 


INDAPAMIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


28 cpr 30 mg + 1,25 mg 


50 cpi riv 2,5 my 


anche/effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


INDAPAMIDE SANDOZ 
SANDOZ SpA 


INDAPAMIDE PL. 
PLIVA PHARMA SpA 


30 epr riv 2,5 mg 


20 cpr riv 2,5 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


‘ indapamide + atenololo 


NORMOPRESS 
FARMAC.CABER SpA 


30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 


NORPA 
PLIVA PHARMA SpA 


30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 


ATINORM 
BIOPROGRESS PHARMA SpA 


20 cpr div 100 mg + 2,5 my 


DINAPRES 2,5 
MASTER PHARMA Srl 


28 cpr 30 mg +"2}8&.mg 


anche effetto mascherante 


DELAPRIDE anche effetto mascherante 
PROMEDICA Srl 28 cpr 30 Mi@4 1.25 mg 
DELAPRIDE anche effetto mascherante 


PROMEDICA Srl 


PERTENSIN 1,25 


PERTENSIN 2,5 
PROMEDICA Srl 


i indapamide + perindopril 


PRELECTAL 
STRODER Srl 


__.28(€pr39 mg + 2,5 mg __ 


28cpr 30 mg | 1,25 mg 


20 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche eftetto mascherante 


PRELECTAL 
STRODER Srl 


PRELECTAL 
STRODER Srl 


PRELECTAL 
STRODER Srl 


PRELEGTAL 
STRODER Srl 


28 cpr 2 mg + 0,625 mg 


20 cpr 2 mg + 0,625 mg 


e SO SpF2.mg + Ole mg. 


56 cpr 2 mg + 0,625 mg 


anche effetto mascherante 


anche affetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


DIUREFICIE AGENTI MASCHERANTI : 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 264 


anche effetta mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante, 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


ancheeffetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetta mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche affetto mascherante 


anche effetto mascherante 


anche effetta mascherante 


anche effetto mascherante 


13-11-2006 
PRELECTAL 
STRODER Srl 60 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL 
STRODER Srl 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRELECTAL 
STRODER Srl 500 cpi 2 my + 0,625 my 
PRELECTAL 
STRODER Srl "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg 
PRELEGTAL 
STRODER Srl “FORTE” 20 cpr 4 + 1,25 mg 
PRELECTAL 
STRODER Srl "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg 
PRELECTAL 
STRODER Srl "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg 
PRELECTAL 
STRODER Srl "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg 
PRELECTAL 
STRODER Srl "FORTE" 60 cpr 4 + 1,25 mg 
PRELECTAL 
STRODER Srl "FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg 
PRELECTAL 
STRODER Srl "FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 14 epr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR} 20 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 28 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER {FR} 30 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 50 cpr 2 mg + 0,625,mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 56 cpr 2 mg.+ 0,625 mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 60 cpf.2 mig,+ 0,625 mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 100 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 500 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) "FORTE" 14 cpr 4 + 1,25 mg 
PRETERAX 


LABORATOIRES SERVIER (FR} "FORTE" 20 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 


LABORATOIRES SERVIER (FR) “FORTE” 28 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 


LABORATOIRES SERVIER {FR} "FORTE" 30 cpr 4 + 1,25 mg 


PRETERAX 


LABORATOIRES SERVIER (FR) "FORTE" 50 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


PRETERAX 


LABORATOIRES SERVIER (FR) "FORTE" 56 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetta mascherante 


PRETERAX 


LABORATOIRES SERVIER (FR) “FORTE” 60 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 
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PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER {FR} 


"FORTE" 100 cpr 4 + 1,25 mg 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 264 


PRETERAX 
LABORATOIRES SERVIER (FR) 


motolazone 


"FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg 


anche effetto mascherante 


ZAROXOLYN 5 
TEOFARMA $rl 


50 cpr 5 mg 


anche effetto mascherante 


ZAROXOLYN 10 
TEOFARMA Srl 


‘piretanide 


50 cpr 10 mg 


anche effetto mascheranite, 


TAULIZ 
AVENTIS PHARMA SpA 


20 cpr 6 mg 


anche effetto lmascherante 


TAULIZI 
AVENTIS PHARMA SpA 


20 cpr 3 mg 


anche effetto-mascherante 


piretanide + ramipril 


PRILACE 
AVENTIS PHARMA SpA 


14 cpr 5 mg + 6 mg 


anche effetto mascherante 


torasemide 
TORADIUR anche effello mascheranle 
ROCHE SpA 14 cpr div 10 mg 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 5 fiale EV 10 mg 2 ml 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 
TORADIUR anche effetto mascherante 
ROCHE SpA 28 cpr 2.5 mg 
DIURESIX anche effetto mascherante 


A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Sr| 


14 cpr div 10 mg 


DIURESIX 
A-MENARINI IND.FARM.RIUN. Sr 


5 fiale EV 10 mg 2 ml 


anche effetto mascherante 


DIURESIX 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


DIURESIX 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN,.Srl 


1 flaconcino E%.200 mg 20 ml 


28 cpr? 5mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


DIUREMID 
LAB.GUIDOTTI SpA 


14 cpr div 10 mg 


anche cifetto mascherante 


DIUREMID 
LAB.GUIDOTTI SpA 


DIVREMID 
LAB.GUIDOTTI SpA 


5 fiale EV 10 mg 2 ml 


1 flaconcino EV 200 mg 20 ml 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


DIUREMID anche effetto mascherante 
LAB.GUIDOTTI SpA 28 cpr 2,5 mg 
TORASEMIDE PLIVA, anche effetto mascherante 
PLIVA PHARMA SpA 14 epr 10 mg 
TORASEMIDE PLIVA anche effetto mascherante 
PLIVA PHARMA SPA 28 cpr 10 mg 
TORASEMIDE PLIVA anche effetto mascherante 
PLIVA PHARMA SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE PLIVA anche effetto mascherante 
PLIVA,PHARMA SpA 50 cpr 10 mg 


T@RASEMIDE PLIVA 
PLIVA PHARMA SpA 


100 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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TORASEMIDE PLIVA 
PLIVA PHARMA SpA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


112 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 264 


MIDAX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 14 cpr 10 mg 

MIDAX anche affetto mascherante 
CRINOS SpA 28 cpr 10 mg 

MIDAX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 30 cpr 10 mg 

MIDAX anche effetto mascherante. 
GRINOS SpA 50 cpr 10 mg 

MIDAX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 100 cpr 10 mg 

MIDAX anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 112 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. ancharéffetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 10 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.6. anthe effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 14 cpr 10 my 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 20 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.6. anche effelto mascherante 
MERCK GENERIC ITALIA SpA 30 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 50 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.G. anche effetto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 56 cpr 10 mg 

TORASEMIDE M.S. anche effelto mascherante 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


TORASEMIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


S00cprlimg 


400 cpr10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE M.6. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


TORASEMIDE M.S. 
MERCK GENERICS ITAL 


40cpr10mg 7 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 


TORASEMIDE M.S. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


TORASEMIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


go cprt0mg 


28 cpr 10 mg 


30 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


anche cffotto mascherante 


anche affetto mascherante 


TORASEMIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


50 cpr 10 mg 


anche efietto mascherante 


TORASEMIDE M.6. 


MERCK GENERIGSATALA SpA 


SGepr10mg ____ 


100 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


anche affetto mascherante 


TORASEMIDEM.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


400 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


10 cpr 10 mg 


14 cpr 10 mg 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


20 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


Serie generale - n. 264 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


28 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE HEX. 


anche effetto mascherante 


HEXAL SpA 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 50 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 56 cpr 10 mg 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


100 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


400 cpr 10 mg 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE HEX. 


anche. éffetto mascherante 


HEXAL SpA 10 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 14 cpr 10 my 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
ali rio ie lie Inhalt 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 30 cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
TORASEMIDE HEX. anche effetto mascherante 
HEXAL SpA 56 cpr 10 mg 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


TORASEMIDE HEX. 
HEXAL SpA 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


400 cpr 10 mgl 


28 cpr 2.5amg 


_200pr2,5,m9 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


56 cpr 2,5 mg 


{50 2.5mg __ 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


: 100 Gpr2oimgi a 


anche effetto mascherante 


TORASEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 28 0pr10 mg 
TORASEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMAATALIA»Sr 20 cpr 10 mg 
TORASEMIDE TEVA anche effetto mascherante 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 50 cor 10 mg 
TORASEMIDE TEVA anche effetto mascherante 


TEYA PHARMA ITALIA Srl 


100 cpr 10 mg 


TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 


400 cpr 10 mg 


anche effatto mascherante 


DIURE 1ICi È AGENTI MASCHERANII 
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TORASEMIDE TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 14 cpr 10 mg 


Serie generale - n. 264 


anche effetto mascheranie 


| Derivati dell'acido arilossiacetico 


acido etacrinico 


REOMAX anche effetto mascheranie 
PFIZER ITALIA Srl 20 cpr 50 mg 

REOMAX anche effetto mascheranie 
PFIZER ITALIA Srl 1 fiala EV 50 mg + fiale solv 20 ml 


| Altri diuretici ad azione diuretica maggiore 


etozolina 


ELKAPIN 
FFIZER ITALIA Srl 20 cpr 200 mg 


anche effetto mascheranie 


ELKAPIN 
PFIZER ITALIA Srl 50 upi 200 iny 


anche effetto mascheranie 


ELKAPIN 
PFIZER ITALIA Srl 24 cpr 400 mg 


anche effetto mascheranie 


| Antagonisti dell'aldosterone 


canrenone 

LUVION MITE anche effetto mascherante 
GIENNE PHARMA Spa 10 cps 50 mg 

LUVION anche effetto mascheranie 
GIENNE PHARMA Spa 10 cps 100 mg 

LUVION anche effetto mascheranie 
GIENNE PHARMA Spa 20 cps 100 mg 

LUVION anche effetto mascherante 
GIENNE PHARMA Spa 20 epr50 mg 

LUVION MITE anche effetto mascheranle 
GIENNE PHARMA Spa 40 cps 50 mg 


potassio canrenoato 


VENACTONE anche effetto mascheranie 

BENEDETTI SpA 1 fiala EV.200%myg + 1 flaconcino solv 20 ml 

KANRENOL anche effetto mascheranie 

ABBOTT SpA 6 fiale EV) 200 mg + 6 fiale solv 2 ml 

KANRENOL anche effetto mascheranie 

ABBOTT SpA doefr 100 mg 

KANRENOL anche effetto mascheranie 

ABBOTT SpA 20 0pr 25 mg 

KANRENOL anche effetto mascherante 
ci ABBOTT SpA N 20 eprriv zo mg 

LUVION VENA anche effetto mascherante 

GIENNE PHARMA Spa EV fiala 200mg + fiala 2ml 

LUVION anche effetto mascherante 

GIENNE PHARMA Spa 6 fiale EV 200 mg + 6 fiale salv 2 ml 

POTASSIO CAN'RK anche effetto mascheranie 

ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 20 cpr riv 100 mg 

POTASSIO CAN.UNION anche effetto mascheranle 

UNION HEALTH Srl 20 cpr riv 100 mg 

DIUREK anche effetto mascheranie 

PUUMTZER ITALIANA Srl 20 cpr riv 100 mg 
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POTASSIO CAN.SAND, 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 264 


anche effetto mascheranie 


SANDOZ SpA 20 cpr riv 100 mg 
DIKANTAL anche effetto mascherante 
CRINOS SpA 20 cpr riv 100 mg 
spironolattone 
URACTONE anche effetto mascherante 


SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 


10 cpr 100 mq 


ALDACTONE 
GRUPPO LEPETIT SpA 


ALDAGTONE 
GRUPPO LEPETIT SpA 


16 cps 25 mg 


10 conf 100 mg 


anche effetto mascheranie; 


anche effetto mascherante 


SPIROLANG anche effettòmascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 16 cps 25 mg 
SPIROLANG anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 10 cps 50 mg 


SPIROLANG 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


SPIROLANG 
SIT LABORATORIO FARMAC, Srl 


10 cps 100 mg 


20 cps 100 mg 


anche effetto mascherante 


anche effetto mascheranie 


IDROLATTONE 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


10 cpr 50 mg 


anche effetto mascheranie 


IDROLATTONE 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


IDROLATTONE 
ERREKAP PA EUROTERAPICI SpA 


10 cpr 100 mg 


20 cpr 100 mg 


anche effetto mascheranie 


anche effetto mascheranie 


IDROLATTONE 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


16 cps 25 mg 


anche effetto mascheranie 


SPIRAXIN 
ALFA WASSERMANN SpA 


crema derm 30 g 5% 


anche effetto mascheranie - è vietata un'assunzione 
diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in 
commercio, sia per schema posalogico che per via di 
somministrazione 


| Diuretici risparmiatori di K, singoli e in associazione 


‘amiloride + idroclorotiazide 


MODURETIG 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


20 cpr,5 mMg.te50 mg 


anche effetto mascheranie 


MODURETIC 
MERCK SHARP & DOHME SpA 


‘potassio canrenoato + bultizide 


GIENNE PHARMA Spa 


2% cpr 2,5 mg + 25 mg 


20 upi 50 ing + 5 my 


anche effetto mascheranie 


anche effetto mascheranie 


KADIUR 
GIENNE PHARMA Spa 


30 cpr 


anche effetto mascheranie 


KADIUR 
GIENNE PHARMA Spa 


EV Gfiale + 6fiale 20mI 


anche effetto mascheranie 


spironolattone + furosemide 


SPIROFUR 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


SPIROFUR 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


LASITONE 


__10 ops S0mg 


20 cps 50 mg 


anche effetto mascheranie 


anche effetto mascheranie 


anche effetto mascheranie 


DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI 
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spifonolaftone + idioclorotiazide 


SPIRIDAZIDE anche effetto mascherante 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


20 cps 


ALDACTAZIDE anche effetto mascherante 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 20 cpr 25 mg + 25 mg 


triamterene + furosemide 


FLUSS 40 anche effetto mascherante 
SCHARPER SpA 20 cpr 40 mg + 25 mg 


| Preparati favorenti l'escrezione di acido urico 


‘probenecid 
PROBENEGCID A.D. 
A.D.PHARMA 2000 Srl 20 cpr 500 mg 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 20 cpr 500 mg 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 500 mg 
PROBENECID 
NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 500 mg 
PROBENEGID 
NOVA ARGENTIA SpA 1000 cpr 500 mg 


| Inibitori dell'anidrasi carbonica 


acetazolamide 
DIAMOX anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 12 opr 250 mg 
DIAMOX anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 12 cps 500 mg rilascio prolungato 
brinzolamide 
AZOPT anche effetto mascherante - è vietata un'assunzione 
diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in 
ALCON LABORATORIE K) LTD. 
SO IORATORIES (URI call 5 mi 10 mg/l commercio, sia per schema posologico che per via di 
somministrazione 
AZOPT anche effetto mascherante - è vietata un'assunzione 
diversa da quella/e autorizzata/e per l'immissione in 
ALCORILAORATORIES (URLTD: coll 101al1Omg/mi commercio, sia per schema posologico che per via di 
somministrazione 
diclofenamide 
ANTIDRASI anche effetto mascherante 
VISUFARMA Srl 20 cpr 50 mg 
ANTIDRASI anche effetto mascherante 
VISUFARMA Srl 5 fiale EV 75 mg + 5 fiale solv 2,5 ml 
GLAUMID anche effetto mascherante 
SIFI SpA 25 cpr 50 mg 
FENAMIDE anche effetto mascherante 


FARMIGEA SpA 20 cpr 50 mg 


Plasma expanders (v. anche Sezione 5 - Classe M2) 


albumina 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION.SpA 1 flacone IV 50 ml 25% + set 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone IV 100 ml 25% + set 
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ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone 50 ml 209/100ml 
ALBUM.U.KED. 
KEDRION SpA 1 flacone 100 ml 209/100ml 


ALBUM.UM.IMMUNO 
BAXTER AG 


ALBUM.UM.IMMUNO 
BAXTER AG 


1 flaconcino EV 50 ml 20% + set 


1 flaconcino EV 50 ml 25% + set 


ALBUM.UM.BEHRING 
ZLB BEHRING SpA 


1 flaconcino EV 50 ml 20% 


UMANALBUMIN 

KEDRION SpA 1 flacone EV 50 ml 20% 
UMANALBUMIN 

KEDRION SpA 1 flacone 250 ml 5% 
UMANALBUMIN 

KEDRION SpA 1 flacone EV 50 ml 25% 
UMANALBUMIN 

KEDRION SpA 


ALBUM.UM.PUR. 
HARDIS SpA 


flacone EV 100 ml 20% 


1 flacone 50 ml 25% 


ALBUM.UM.KABI 
OCTAPHARMA A.B. 


1 flacone EV 20 ml 20 % 


ALBUM.UM.KABI 
OCTAPHARMA AB. 


1 flacone EV 50 ml 20% 


ALBUM.UM.KABI 
OCTAPHARMA A.B. 


ALBITAL 
HARDIS SpA 


ALBITAL 
HARDIS SpA 


ALBUM.UM.AIMA 
HARDIS SpA 


1 flacone EV 100 ml 20% ___ 


1 flacone 250 ml 5% 


ALBUMAN BERNA 


BERNA ISTITUTO SIEROTER. Srl 


A flacone 1Y 50 Mp25% 


1 flacone (EV 100 ml 25 % 


11 flacone IV 100 ml 20% 


ALBUMAN BERNA 
BERNA ISTITUTO SIEROTER. Srl 


1 flacone IV 50 ml 20% + set 


ALBUMAN BERNA 
BERNA ISTITUTO SIEROTER Srl 


1 flacone IV 50 ml 25% + set 


ALBUM.UM.BAXTER 
BAXTER S.A. 


ALBUM.UM.BAXTER 


1 flaconcino EV 50 ml 20% 


BAXTER S.A. 1 flacone IV 100 ml 20% 
ALBUM.UM.BAXTER 
BAXTER S.A. 1 flacone EV 250 ml 5% 


ALBUM.UM.BAXTER 


BAXTERMS.A. 1 flacone EV 50 ml 25% 
ALBYM.UM.MF 
BAXTER SpA 1 flacone EV 50 ml 10g/ml 
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ALBUM.UM.MF 


BAXTER SpA 1 flacone EV 2,5 g 50 ml 
ALBUM.UM.MF 
BAXTER SpA 1 flacone 250 ml 5% 
PLASBUMIN 
BAYER SpA infus flacone 50 ml 20% 
PLASBUMIN 
BAYER SpA infus flacone 100 ml 20% 
ALBUTEIN 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 5% 
ALBUTEIN 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 5% 
ALBUTEIN 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 1 flaconcino EV 50 ml 20 % 
ALBUTEIN 
ALPHA THERAPEUTIC ITALIA SpA 1 faconcino EV 50 ml 25% 
ALBUMINA GRIFOLS 

___SRIFOLS ITALIA ph flacone EV 50 MI20%5 N 
ALBUMINA GRIFOLS 
GRIFOLS ITALIA SpA 1 flacone EV 100 ml 20 % 
ALBUMINA GRIFOLS 
GRIFOLS ITALIA SpA 1 flacone 100 ml 5% 
ALBUMINA GRIFOLS 
GRIFOLS ITALIA SpA 1 flacone 250 ml 5% 
ALBUMINA GRIFOLS 
GRIFOLS ITALIA SpA 1 flacone 500 ml 5% 
ALBUMINA LFB 
LAB.FRANCAIS FRACT.BIOTECHNOL. 5 flaconi 50 ml 200 meg/ml 
ALBUMINA LFB 
LAB.FRANCAIS FRACT.BIOTECHNOL. 5 flaconi 100 ml 200 meg/ml 
ALBUREX 
2L8 BEHRING GMBH 1 flacone 20 ml 5% 
ALBUREX 
ZL8 BEHRING GMBH 1 flacone 100 ThI5% 
ALBUREX 


GG 


ALBUREX 

pe EEUNINGIORBH: o: i. e AMiggone:500 IBM. a ene n iii 
ALBUREX 
2L8 BEHRING GMBH 4 flacone 50 ml 20% 
ALBUREX 
ZL8 BEHRING GMBH 1 flacone 100 ml 20% 
ALBUREX 

A ci flacone 50 ml 95% e si 
ALBUREX 
ZLB BEHRING GMBH 1 flacone 100 ml 25% 

destrano 

EUDEXTRAN 
MEDACTA ITALIA Srl 1 flacone EV fisiol. 500 ml 10% 
EUDEXTRAN 
MEDACTA/ITALIA Srl 1 flacone EV glucos. 500 ml 10% 
PEANDER 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 flacone EV 500 ml6% 
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1 flacone EV 500 ml 10% 


PLANDER 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


infusione 20 flaconi 500 ml 50 g/ 500 ml 


PLANDER 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


infsione 20 flaconi 500 ml 30 g/500 ml 


SOLPLEX 40 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


SOLPLEX 40 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


soluz fisiol 500mI 


soluz gluc 500mI 


SOLPLEX 70 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


soluz fisiol 500mI 


SOLPLEX 70 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DAGRIOSOL 
ALCON ITALIA SpA 


soluz gluc 500mI 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


soll 10m schema posolagico che per via di somministrazione 
DAGRIOSOL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
ALCON ITALIA SpA coll 15m aùtorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


schema posologico che per via di somministrazione 


DACRIOSOL 
ALCON ITALIA SpA 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


24 monod coll 0,6m schema posologico che per via di somministrazione 


idrossietilamido 


DAGRIOSOL 
ALCON ITALIA SpA 


HAESSTERIL 
FRESENIUS KA 


DEUTSCHLAND GmbH 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posolagico che per via di somministrazione 


30 monod coll 0,4 ml 


1 flacone EV 250 ml 6 g/100 ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 flacone EV 500 ml 6 g/100 ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 flacone EV 250 ml 10 g/100 ml 


1 flacone EV 500 rn 10'g/100 ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GAMBH 


20 sacché,250ml 6g/100ml 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


21 5 SARA SDOMI. 69/1007 i SERE: 


1 sacca 250m] 6g/100mI 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH 


1 sacca S00mI 6g/100mI 


1 sacca 250m] 10g9/100mI 


HAESSTERIL 


FRESENIUS KABRDEUTSCHLAND GMBH 


HETASTARCH 


BAXTER HEALTHCARE Ltd Norfolk {GB} 


1 sacca EV 500 ml 


VOLUVEN 


PRESENIUS KABI ITALIA SpA 
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VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 flaconi intus 500 ml 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 sacche 250 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20 secche 250 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 sacche 500 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 15 sacche 500 ml c/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 40 secche 250 ml s/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 40 sacche 250 ml s/sovrasacca 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 25 sacche 250 ml 
VOLUVEN 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 15 sacche 500 nl 8% 
VIASPAN 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl Bsacche 11t 
PENTASTARCH 

sas PONEVORA 0 a SARA Rn 
PENTASTARCH 
BAXTER SpA 1 sacca 500 ml 6 % 
PENTASTARCH 

___AANTER SPA 1 58008 250m0 10% e 
PENTASTARCH 

n Rea elia 1 sacca S00 MI 10% N E 
HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA sacca 250ml 
HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 sacche 250 ml 
HYPERHAES 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 20 sacche 250 ml 
AMIDOLITE 
AMIDOLITE 

Ri IE CL LL RO O NT I OE 
AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE) 10 flaconi polietilene 250 ml 6% 
AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE) 10 sacche 250 ml 6% 
AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AGDE) 20 sacche 250 ml 6% 
AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG [DE) 10 sacche 500 ml 6% 
AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE) 20 sacche 500 ml 6% 
AMIDOLITE 
B.BRAUN MELSUNGEN AG (DE) 10 sacche 1.000 ml 6% 
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| | Inibitori della monoaminoossidasi di tipo B 


selegilina 


JUMEX 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


50 cpr5 mg 


JUMEX 10 
HIESI FARMACEUTICI SpA 


25 cpr 10 mg 


EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


30 cpr riv 10 mg 


EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


EGIBREN 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


_19cprriv 10 mg ____ 


os soluz 10 flaconcini 10 mg 


SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl 


SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl 


_S0 cprriv 10 mg __ 


45 cpr riv 10 mg 


SELEDAT 
MASTER PHARMA Srl 


__osssoluz 10fiale 10 mg 


NEUROGER 
PROMEDICA Srl 30 cpr 10 mg 
NEUROGER 

__PROMEDICA ST iSeprriviomg LV Ioia 
NEUROGER 
PROMEDICA Srl os 10 fiale 10 mg 
SELPAR 
EG SpA 50 cpr 5 mg 
SELECOM 
FULTON MEDICINALI SpA 50 cpr 5 mg 
SELEGILINA DOROM 
DOROM srl 50 cpr 5 mg 
XILOPAR 


ELAN PHARMA ITALIA SpA 


30 os liof.1,25 mg 


- Simpaticomimetici, singoli e in associazione 


nafazolina 


RINAZINA 
GLAXOSMITHKLINE C.HEALTH.SpA 


"AD" gtt ol 15 ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posolbgico che per via di somministrazione 


RINAZINA 
MAGGIONI SpA 


RINAZINA 
GLAXOSMITHKLINE C.HEALTH.SpA 


"AD" gtt ol 10 mg 10m 0,1% 


"BB" gtt orl 10 ml 0,025% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


RINAZINA è vielata un'assunzione diversa da quella/e 

MAGGIONI SpA Re autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
“ BB" gtt orl 15 ml schema posologico che per via di somministrazione 

RINAZINA è vietata un'assunzione diversa da quella/e 


GLAXOSMITHKLINE C.HEALTH.SpA 


RINAZINA 
GLAXOSMITHKLINE C.HEALTH.SpA 


S:FIMOLANEE 


spray nasale 15 ml 0,1% 


crema 15g 25mg/100g 
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RAN 


ACARPIA SERVICOS FARMAC.LDA (P) 


AD spray nasale 10 ml 0,1% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
aulorizzalafe per l'immissione in commercio siatpel 
schema posologico che per via di somministrazione 


COLLIRIO ALFA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


coll 10 ml 8 mg/ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


COLLIRIO ALFA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


COLLIRIO ALFA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


bagno oculare 180 ml 


10 monod coll 0,3 ml è mg/ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissiongsin, commercio, sia per 
ico che per(via diisomministrazione 


è vietata un'assunzione,diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posalogien che fervia di somministrazione 


ZINC IMIZOL 


è vietata un'assunzione,diversa da quella/e 
autorizzata/e perel'immissione in commercio, sia per 


FARMIGEA SpA 

ISEASRI coll 10 ml schema posologicò che per via di somministrazione 
IMIDAZYL è vietata vh'assufizione diversa da quella/e 
RECORDATI SpA coll 5ml autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


schema posologico che per via di somministrazione 


IMIDAZYL 
RECORDATI SpA 


IMIDAZYL 
RECORDATI SpA 


IMIDAZYL 
RECORDATI SpA 


coll 10 ml 0,1% 


spray nasale 15 ml 


10 maned coll 0,1% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
aUtorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posalogien che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
atlitorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


ANTISETT.ASTR.SED.BRUSCH 


BRUSCHETTINI Srl 


NAFTAZOLINA 
BRUSCHETTINI Srl 


coll 10 ml 


coll 10 ml 0,1% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
aulorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in cammercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


RINONAFTAZOLINA 
BRUSCHETTINI Srl 


gtt orl 10 ml 0,2% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


RINONAFTAZOLINA 
BRUSCHETTINI Srl 


OFTALZINA 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


soluz nebul 10 ml 0,2% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in cammercio, sia per 


coll 109 schema posologico che per via di somministrazione 
FOTOFIL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
ALFA. INTES (IND.TER.SPLENDORE) autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
coll 10m schema posologico che per via di somministrazione 
FENOX è vietata un'assunzione diversa da quellafe 
BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL rino@tt441 aulorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


schema posologico che per via di somministrazione 


FENOX 


BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL 


DESAMIN SAME 
SAVOMA MEDICINALI SpA 


rinos pray 15ml 


soluz nebul 15 ml 0,15% 


é vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


OFTALMIL 
BRUSCHETTINI Srl 


lavaggio oculare 1 flacone 180 ml 


è vietata un'assunzione diversa da quellafe 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


OFTALMIL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
BRUSCHETTINI Srl coll 12 ml autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 
TRANSPULMINA RINO è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in cammercio, sia per 
BAYER SpA fl nebul 6ml li * 


schema posologico che per via di somministrazione 


GENALFA 
ALFA INTES (IND.TER.SPLENDORE) 


GENALFA 
ACFA INTES (IND.TER.SPLENDORE 


STIMOLANTI : 


call 10 ml 0,50% + 0,15% 


pom oftalm 5 g 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 
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è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


ALFA WASSERMANN SpA 
da coll 10 ml schema posologico che per via di somministrazione 
LUCISAN è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
PFIZER CONSUMER HEALTHCARE Srl PETE autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
g schema posologico che per via di somministrazione 
VIRGINIANA GOCCE VERDI è vietata un'assunzione diversa dasquella/e 
KELEMATA SpA coll 9mI autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


IRIDINA DUE 
MONTEFARMACO OTC SpA 


coll 10 ml 0,05% 


schema posologica che per vià di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che pet via di somministrazione 


COLLIRIO ALFA ANTIST, 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


coll 10 ml 


è vietata un'assunzione, diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologicò, che per via di somministrazione 


COLLIRIO ALFA ANTIST. 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


10 manod call 0,3 ml 


è vietata un'assunizione diversa da quella/e 
autorizzata/e per)l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


INDACO 
EUPHARMED Srl 


coll 10 ml 


è vietat@un'assunzione diversa da quella/e 
auterizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


ANTISTIN PRIVINA 
NOVARTIS FARMA SpA 


coll 10 ml 0,5% + 0,025% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
‘autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


OCUVAS 
ALCON ITALIA SpA 


coll 10ml 0,012% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologica che per via di somministrazione 


PUPILLA ANTISTAMINICO 
ALFA WASSERMANN SpA 


coll 100 mg + 100 mg 10ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/c per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


ANTAZOLINA NAFAZ 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autarizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


coll 10 ml schema posologica che per via di somministrazione 
ANTAZOLINA NAFAZ è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
TUBILUX PHARMA SpA coll 10ml autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


schema posologico che per via di somministrazione 


VIDEOMILL 
EURODERM RDC Srl Unipersonale 


IRISTAMINA 
MONTEFARMACO OTC SpA 


coll 10 ml 0,1% 


coll 10 ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


IMIDAZYL ANTIST. 
RECORDATI SpA 


coll 10 ml 1 mg/mlh+ 1 mg/ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


IMIDAZYL ANTIST. 
RECORDATI SpA 


10 manod dell 0,5 ml 1 mg/ml + 1 mg/ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


nafazolina + argento proteinato + niavull'essenza 


RINOFOMENTIL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
SIFLARORATO NO.FARMAG:Or] neb fl 20mI schema posologica che per via di somministrazione 
nafazolina + tetracaina 
CORIZZINA è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
IT LABORATORIO FARMAC. Srl A autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
? SRRIRNO va gtt rinol 10 ml schema posologico che per via di somministrazione 


CORIZZINA 
SIT LABORATORIO FARMAG»$r! 


nafazolina + tirotricina 


nebul fiala 10ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


RINOCIDINA 
VALEAS INDICHIM.FARMAC. SpA 


oximetazolina 


NASIVIN 
BRAECO SpA DIV.FARMACEUTICA 


STIMOLANTI : 


gtt nasali 15 ml 3 mg + 7,5 mg 


spray nas 15ml 0,5mg/m 


_ 84 
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FROCTER & GAMBLE Srl 


soluz nebul 15 ml 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


VICK$ SINEX NEBUL.NAS. 
PROCTER & GAMBLE Srl 


VICKS SINEX GOCCE NAS. 
PROCTER & GAMBLE Srl 


soluz nebul 15 ml 


fiala 15ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posolagico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/c per l'immissione in sommetcio, sia per 
schema posologico che per via%di, s6mministrazione 


OXILIN 
ALLERGAN SpA 


coll & ml 0,025% 


è vietata un'assunzione diversa»=da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posolagico che\per via di somministrazione 


OXILIN 
ALLERGAN SpA 


ACTIFED NASALE 
PFIZER CONSUMER HEALTHCARE Srl 


coll 10mI 


spray nasale 15 ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico”ehe per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e perl'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


RINOCALYPTOL 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


gtt nas fiala 15m 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schemaposologico che per via di somministrazione 


RINOCALYPTOL 
SIT LABORATORIO FARMAC, Srl 


RINOCALYPTOL 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


nebul fl 15ml 


spray nasale 15 ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
aulorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posolagico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


GORICIDIN 
SCHERING PLOUGH SpA 


spray nas fl 15ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


oximetazolina + clorfenamina 


TRIAMINIG NASALE 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA 


spray nasale 15 ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


tetrizolina 
STILLA DECONGEST. è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
ANGELINI SpA coll Sml autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


schema posologico che per via di somministrazione 


STILLA DECONGEST. 
ANGELINI SpA 


coll 8 ml 0,05% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


STILLA DECONGEST.AR 
ANGELINI SpA 


STILLA DECONGEST.AR 
ANGELINI SpA 


coll SmI 


coll &ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


STILLA DEC.AR 
ANGELINI SpA 


20. monod coll 0,3mI 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somminisirazione 


STILLA UNIDOSE 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


ANSEURISPÀ 20 monod coll 0,3 ml 0,05% schema posolagico che per via di somministrazione 
UNISINUS è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
ANGELINI pa sot 150 ea 
UNISINUS è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
ANGEINI Spa Go tan — Li... 
UNISINUS è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
ANOEINI S4 pero e iQ FW 
VISUSTRIN è vietata un'assunzione diversa da quella/e 

Me NEL Sa clio mio iii ea 
DEMETIL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 


FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA 


coll 10 ml 0,1% 


autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


STIMOLANTI 
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TETRAMIL 
FARMIGEA SpA 


coll 10 ml 0,3% + 0,05% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, siasper 
schema posolagico che per via di somministrazione 


TETRAMIL MONODOSE 
FARMIGEA SpA 


10 monod coll 0,5 ml 0,3% + 0,05% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio)sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


VISINE 
PFIZER CONSUMER HEALTHCARE Srl 


coll 10 ml 0,05% 


è victata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posolagico che per via diisomministrazione 


VASORINIL 
EURODERM RDC Srl Unipersonale 


soluz nebul 20 ml 0,1% 


è vietata un'assunzione diversada quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posolagico che%pér via di somministrazione 


MEDRAMIL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
torizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
FARMIGEA SpA Sì : nio dna 
$ coll 10mI schema posologieo,che per via di somministrazione 
ISCHEMOLA è vietata un'assùnzione diversa da quella/e 


FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA 


coll 10 ml 0,1% + 0,05% 


autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema pasologico che per via di somministrazione 


OCTILIA è vietata un'assunzione diversa da quellafe 
30UTY Se calo mos e e 
OCTILIA è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
S0UT Sa 20 mood 03 008% TT REA 
CROMOZIL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 


TUBILUX PHARMA SpA 


coll 10 ml 0,05% + 4% 


autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


STILLERGY è vietata un'assunzione diversa da quellafe 
srGzINI 04 cotton ’-_....W 
STILLERGY è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
ANCELNI SpA corm Ia 
STILLERGY è vietata un'assunzione diversa da quella/e : 
siGRINI SpA 20 meo clan Ss A....0{a 
FLUMEZINA è vietata un'assunzione diversa da quella/e 


FARMILA-THEA FARMACEUTICI Spa 


tramazolina 


RINOGUTT SPRAY 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


coll sosp 5 ml 0,02% + 0,1% 


spray nasale 10 ml 


autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


RINOGUTT EUCALIPTO 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


spray nasale 15 ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posolagico che per via di somministrazione 


SINOEC 0,11 
IST.DE ANGELI $rl 


spray 15ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


tramazolina + clorfenamina 


RINOGUTT ANTIALL. 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


tuaminoeptano 


spray nasale 10 ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


OTOMICETINA 
DECA LABORATORIO CHIMICO»Srl 


suluz olo 10y 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posolagico che per via di somministrazione 


«tuaminoeptano + acetilcisteina 


RINOFLUIMUGIL 
ZAMBON ITALIA Srl 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


gli rinol 10 ml schema posologico che per via di somministrazione 
RINOFLUIMUCIL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
LAMSONSIALA Si gt no f125m TA 
RINOMUCIL è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
TAMBON GROUP SpA spray fl 10m autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 


STIMOLANTI 


schema posologico che per via di somministrazione 
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xilometazolina 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 264 


OTRIVIN 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA 


"AD" gtt rin 10 ml 0,1% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercionsia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


OTRIVIN 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA 


spray nasale 10 ml 


è vietala un'assunzione diversa da,quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di. somministrazione 


OTRIVIN 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA 


“BB” gtt rin 10 ml 0,05% 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione*‘ineommercia, sia per 
schema posologico che,per via di somministrazione 


ARIASOL 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


neb nasale 10ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che.per via di somministrazione 


NARIXFREE 
ALFA WASSERMANN SpA 


nas neb 15ml 


è vielala un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/é per l'immissione in commercia, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


NEORINOLEINA 
SANOFI-SYNTHELABO OTC SpA 


NEORINOLEINA 
SANOFI-SYNTHELABO OTC SpA 


spray nasale 10 ml 0,1% 


gel nas 15 g 0,1% 


è vietafa un'assunzione diversa da quella/e 
autorîizzata/e per l'immissione in commercia, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


@wietala un'assunzione diversa da quella/e 
‘autorizzata/e per l'immissione in commercia, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


NEORINOLEINA 
SANOFI-SYINTHELABO OTC SpA 


spray 15g 0,1% 


è vietala un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


OTRIVIN OFTA 
NOVARTIS FARMA SpA 


NASOLIB 
ACARPIA SERVICOS FARMAC.LDA (P) 


coll 10 ml 


nebul fl 159 0,1% 


è vietala un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercia, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


è vietala un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercia, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


Yilomotazolina +:clorobutanoio 


RESPIRO 
ALTANA PHARMA SpA 


soluz nebul fl 20 ml 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercia, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


Xilometazolina +:domifene bromuro 


INALAR RAFFREDDORE 
MONTEFARMACO OTC SpA 


soluz nebul 15 ml 


xilometazolina + timolo + eucaliptolo + clorobutanolo< 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


RINOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


c/nabulizzatote10OmI 


è vietata un'assunzione diversa da quella/e 
autorizzata/e per l'immissione in commercio, sia per 
schema posologico che per via di somministrazione 


| Agonisti dei recettori alfa- e beta-adrenergici, singoli e in associazione 


efedrina 
CODEINOL positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SABA FARMACEUTICI scs as git 25m urine superiori a 10 meg/ml 
CODEINOL positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
SABA FARMACEUTICI sas os att 30m urine superiori a 10 mog/ml 
SCIROPPO FAMEL positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
QPTREX LTD scir 200 ml urine superiori a 10 meg/mi 
PANERAJ positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
BIOMEDICA FOSCAMA.IND.CH.F.Sp scir 1809 urine superiori a 10 meg/ml 


FIENAMINA 
RECORDATI SpA 


EFEDRINA CRORIDR 
SELLA Srl 


10 epr 10 mg + 15 mg 


scir 150 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 mceg/ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 meg/ml 


EFEDRINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


1 fiala 10 mg 1 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 meg/mI 


STIMOLANTI 
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positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/ml 


EFEDRINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale 10 mg 1 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/ml 


EFEDRINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


EFEDRINA GLORIDR 
A-FLO.M. MEDICAL SpA 


5 fiale 25 mg 1ml 


scir 150 ml 


positività ai tests per concentraziorii. di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 mcg/mI 


EFEDRINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


5 fiale 10 mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 mcg/ml 


EFEDRINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


EFEDRINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


50 fiale 10 mg iml 


100 fiale 10 mg 1ml 


positività ai tests ‘bemeoncentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 mcg/ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine supetiori.a 10 meg/ml 


EFEDRINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


5 fiale 25 mg ‘ml 


posttività ai tests 


urine superiori a 10 meg/mi 


per concentrazioni di efedrina nelle 


EFEDRINA CLORIDR 


EFEDRINA CLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


50 fiale 25 mg tm 


100 fiale 25 mg 1ml 


positività ai tests 
urine superiori a 10 meg/mi 


urine superiori a 10 meg/mI 


per concentrazioni di efedrina nelle 


per concentrazioni di efedrina nelle 


EFEDRINA CLORIDR 
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 


20 compresse 25 mg 


positività ai tests 
urine superiori a 10 meg/mI 


per concentrazioni di efedrina nelle 


EFEDRINA CLORIDR 
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 


scir 150 mi D,1% 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/mi 


EFEDRINA CLORIDR 


_."Sifiale d0.mg1.mi 


50 fiale 10 mg 1 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 mceg/ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/ml 


EFEDRINA CLORIDR 
SALF SpA 


EFEDRINA CLORIDR 
SALF SpA 


_B fiale 25 mg.1 mi 


50 fiale 25 mg 1 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/mI 


positività ai tests per concentrazioni di cfedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/mi 


EFEDRINA CLORIDR 
MONICO SpA 


EFEDRINA CLORIDR 
ZETA FARMACEUTICI SPA 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


__ Sfiale 25 gd ny 


scir 150 ml 


1 fiala 10mg 1ml 


2 fiale 10mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 mog/ml 


positività ai tests per concenirazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/mI 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/mi 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 mog/ml 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


3 fiale 10mg 1ml 


4 fiale 10mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 mceg/mI 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KAB| ITALIA SpA 


5 fiale 10mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/mI 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABIITALIA SpA 


6 fiale 10mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/mI 


EFEDRINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


7 fiale 10mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/mi 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIYS KABI ITALIA SpA 


8 fiale 10mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 megimI 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


9 fiale 10mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


urine superiori a 10 meg/ml 
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EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 fiale 10mg 1ml 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina-Melle 
urine superiori a 10 mcg/mi 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 fiala 25mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 mceg/m 


EFEDRINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


EFEDRINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


2 fiale 25mg 1ml 


3 fiale 25mg 1m 


positività ai tests per concentrazioni. di efedrina nelle 
urine superiori a 10 meg/mi 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 mog/m 


EFEDRINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


4 fiale 25mg 1m 


positività ai tests per congentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 meg/mi 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


EFEDRINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


5 fiale 25mg 1m 


6 fiale 25mg 1m 


positività ai tests\penconhoentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 19° mg/m 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiari,a 10 mog/m 


EFEDRINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


7 fiale 25mg 1ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 meg/mi 


EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 26mg ml urine superiori a 10 mog/mil 
EFEDRINA CLORIDR positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


9 fiale 25mg 1ml 


urine superiori a 10 meg/mi 


EFEDRINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


PASTA ARSENICALE NORM 


- il ngimie 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 mceg/ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 mog/mi 


OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 5mmy 100d 
PASTA ARSENICALE NORM positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 659 urine superiori a 10 mog/ml 


efodrina: +:argento:vitellinato 


efedrina + elicalipiolo + niaouli essenza 


ARGIROFEDRINA positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
VAILLANT Srl spray nasale 25 ml urine superiori a 10 meg/ml 
ARGOTONE positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 


BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


RINOVIT 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


__gtt rino! 20 ml ___ 


gtt rinol 25 g 


urine superiori a 10 mcg/ml 


urine superiori a 10 mog/ml 


PAIDORINOVIT 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


PAIDORINOVIT 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


PAIDORINOVIT 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


RINOVIT 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


efedrina + nafezolina 


DELTARINOLO 
AVENTIS PHARMA SpA 


__iqdsg > 


pom dem 8g 


git.rinol 30 g 


pom rinol 12 g 


spray nasale 15 ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 mog/mil 


po ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 meg/mI 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 mog/miI 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 mcg/ml 


positività ai tests per concentrazioni di efedrina nelle 
urine superiori a 10 meg/mi 


| Adrenergici e dopaminergici 


‘adrenalina ‘* 


FASTJEKT 
ALLERGOPHARMA JOACHIM GANZER 


"AD" 1 siringa 0,33 mg 


FASTJEKT 
ALLERGOPHARMA JOACHIM GANZER 


STIMOLANTI 


294 siringa 0,195 m9r. 
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ADRENALINA 
OGNA GIOVANNI & FIGLI SpA 5t1mg ‘mi 
ADRENALINA 
15.F. SpA 5 fiale 05 mg1ml 
ADRENALINA 


GALENICA SENESE Sr 


ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale 0,5 mg1ml 


10 fiale 0.5 mg 1 ml 


ADRENALINA 
GALENICA SENESE Sr 


ADRENALINA 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale 1 mg 1 ml 


10 fiale 1 mg 1ml 


ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Srl 


5 fiale 05 mg1ml 


ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Srl 


ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Srl 


10 fiale 0,5 mg 1 ml 


50 fiale 0,5 my 1rnl 


ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Srl 


100 fiale 0,5 mg Aml 


ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Srl 


ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Srl 


Sla l mim 


10 fiale 1mg 1ml 


ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Srl 
ADRENALINA 
MAYNE PHARMA Srl 


2 2_490/fiale fig: im. 


10 fiale 1 mg 1ml 


ADRENALINA 
ITALFARMACO SpA 
ADRENALINA 
ITALFARMACO SpA 


ADRENALINA 


Mii, AS 


5 fiale 1mg 1 ml 


50 fiale 0,5.mg 1 ml 


ADRENALINA 
ADRENALINA 
SALF SpA 50 fiale 1 mg 1 ml 
ADRENALINA 

__MONICOSPÀ YO Bffale0smgimi 
ADRENALINA 
MONICO Spà 5 fiale 1 mg1ml 
ADRENALINA 
MONICO SpA 10fiale 1 mg 1 ml 
ADRENALINA 
MONICO SpA 10 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
BIQINDUSTRIA L.ILM. SpA 5 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 
BIQINDUSTRIA L.l.M. SpA 10 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 


BIQINDUSTRIA LIM. SpA 


100 fiale 1mg 1ml 


STIMOLANTE 


90 — 
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ADRENALINA 
BIOINDUSTRIA L.l.M. SpA 5 fiale 05 mg 1ml 
ADRENALINA 
BIQINDUSTRIA L.l.M. SpA 10 fiale 0,5 mg 1ml 
ADRENALINA 
BIQINDUSTRIA L.L.M. SpA 100 fiale 0,5 mg 1 ml 
ADRENALINA 
FISIOPHARMA Srl 5 fiale 05 mg1ml 
ADRENALINA 
FISIOPHARMA Srl 5 fiale 1mg1ml 
ADRENALINA 
FISIOPHARMA Srl 10 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 
FISIOPHARMA Srl 50 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 
FISIOPHARMA Srl 100 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 
FISIOPHARMA Srl 10 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 
FISIOPHARMA Srl 50 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 

sg FIRIORHARMA GI > po o a A00fiale img, enni ei 
ADRENALINA 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fiale 05mg/1ml 
ADRENALINA 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 5 fiale 1mg/1Im] 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 05mg 1ml 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 0.5mg 1ml 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 05mg im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 05mg im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale(05mg im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fial@0,5mg 1m 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 
FRESENIUS 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 05mg 1ml 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 0,5mg 1ml 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABPMITAEIA SpA 1 fiala 1mg im! 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 1mg 1ml 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 1mg iml 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 1mg iml 
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ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 1mg 1m 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale img im 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 1mg 1mi 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale Amg 1ml 
ADRENALINA 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale img im 
ADRENALINA 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 fiale 1Îmg 1ml 


dimetofrina 


PRESSAMINA 
TEOFARMA Srl 


20 cpr 100 mg 


RAFFREDDOREMED 
IODOSAN SpA 


12 cpr eff 


RAFFREDDOREMED 
IODOSAN SpA 


12 cps 


dabutamina 


DOBUTREX 


BAYER SpA 


1 flaconcino EV 250 mg 20 ml 


DOBUTAMINA ABBOTT 
HOSPIRA SpA 


1 fiala EV 20 ml 


MIOZAC 


FISIOPHARMA Srl 


1 flaconcino EV 20 ml 12,5 mg/ml 


DOBUTAMINA MAYNE 
MAYNE PHARMA (ITALIA) Srl 


1 flaconcino EV 20 ml 


DOBUTAMINA BIOIND. 
BIQINDUSTRIA LIM. SpA 


1 flaconcino EV 20 ml 


dopamina 


REVIVAN 200 
ASTRAZENECA SpA 


10 fiale E\(200 mg 5 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


1 fialav10 îmg 2 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


1 fiala 50 mg 10 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
GALENICA SENESE Srl 


5 fiale 10 mg 2 ml 


DOPAMINA GLORIDR 


GALENICA SENESE Srl 


DOPAMINA GLORIDR 


MAYNE PHARMA Sr 


ni LSrialet 90 mgrto.mili 


10 fiale 10 mg 2 ml 


DOPAMINA CLORIDR 


MAYNE PHARMA Sr 


DOPAMINA CLORIDR 


MAYNE PHARMARS? 


50 fiale 10 mg 2 ml 


100 fiale 10 mg 2ml 


DOPAMINA GLORIDR 


MAYNE PHARMA Sr 


DOPAMINA GLORIDR 
MAMINE PHARMA Sr 


STIMOLANTI 


TO fiale 50 mg 10m _____ 


50 fiale 50 mg 10 ml 


__ 92 


13-11-2006 


DOPAMINA GLORIDR 
MAYNE PHARMA Srl 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


100 fiale 50 mg 10 ml 


Serie generale - n. 264 


DOPAMINA CLORIDR 
1.S.F. SpA 


2 fiale 10 mg 2 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
LS.F. SpA 


DOPAMINA GLORIDR 
SALF SpA 


‘fiala 50 mg 10m 


5 fiale 10 mg 2 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
SALF SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
SALF SpA 


50 fiale 10 mg 2 ml 


5 fiale 50 mg 10 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
SALF $pA 


50 fiale 50 mg 10 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FISIOPHARMA Srl 


DOPAMINA CLORIDR 
FISIOPHARMA Srl 


2 fiale 10 mg 2 ml 


1 fiala 50 my 10 ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FISIOPHARMA Srl 


10 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FISIOPHARMA Srl 


DOPAMINA CLORIDR 
BIOLOGICI ITALIA _ABORAT.Srl 


TOtale Somg om... 


1 fiala 50mg/10mI 


DOPAMINA CLORIDR 
BIOLOGICI ITALIA _ABORAT.Srl 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


BZ 


_2 fiale 10mg 2ml ___ 


_# fiale 10mg ml. 


(fit 10mg 2ml 


1 fiala 10mg 2ml 


3 fiale 10mg 2ml 


5 fiale 10hng 2ml 


7 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


Bale 10mpami 


9 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


10 fiale 10mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABIMTALIA SpA 


DOPAMINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


1 fiala 10mg 10ml 


2 fiale 10mg 10ml 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


3 fiale 10mg 10m 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


4 fiale 10mg 10m 
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DOPAMINA GLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA GLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 10mg 10m1 
DOPAMINA GLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 10mg 10ml 
DOPAMINA GLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 10rmg 10ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 50mg 2ml 
DOPAMINA GLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 5S0mg 2mI 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA GLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA GLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 50mg 2ml 


DOPAMINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


DOPAMINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 50mg 2ml 


DOPAMINA CLORIDR 
__1 fiala 5S0mg 10m 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale450mg10ml 


DOPAMINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 

DOPAMINA GLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA Y fiale 5S0mg 10m 


iam Om 


DOPAMINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 50mg 10ml 


DOPAMINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA € fiale 50mg 10ml 


DOPAMINA CLORIDR 


Pale: 5OmgA0mi. 


FRESENIUS KABIUTARA SpA 8 fiale 50mg 10m 


DOPAMINA GLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALLA SpA 9 fiale 50mg 10m 


DOPAMINA GLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 50mg 10m 

DOPAMINA PH&T 

PH&T SpA 10 fiale EV 200 mg 
STIMOLANTI 
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DOPAMINA PH&T 
PH&T SpA 
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DOPAMINA 
MAYINE PHARMA Srl 


10 fiale ev 200 mg 5 ml 


DOPAMINA 
MAYNE PHARMA Srl 


100 fiale EV 200 mg /5 ml 


stilefrina 


EFFORTIL 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


EFFORTIL 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


“@fialeM EVA0 img ml >. 


gti os 159 0.75% 


EFFORTIL 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


20 cpr 5 mg 


EFFORTIL PERLONGETTEN 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 


fenoldopam: 


FEDOPAM 
ELAN PHARMA ITA_IA SpA 


FEDOPAM 
ELAN PHARMA ITALIA SpA 


perlongetten 20 cps 25 mg rilascio prolungato 


1 fiala 2ml 10 mg/ml 


1 fiala 5 ml 10 mg/ml 


CORLOPAM 
ELAN PHARMA ITA la SpA 


1 fiala 20 mg 2 ml 


CORLOPAM 
ELAN PHARMA ITA_IA SpA 


1 fiala 50 mg 5 ml 


ibopamina 
INOPAMIL 50 
ZAMBON GROUP SpA 40 cpr 50 mg 
INOPAMIL 100 
ZAMBON GROUP SpA 40 cpr 100 mg 
INOPAMIL 200 
ZAMBON GROUP SpA 20 cpr 200 mg 
SCANDINE 50 
ZAMBON ITALIA Srl 40 cpr 50 mg 
SCANDINE 100 
ZAMBON ITALIA Srl 40 cpt.100mg 
SCANDINE 200 
ZAMBON ITALIA Srl 20 cpr 200 mg 
TRAZYL 
ANGELINI SpA coll 5ml 1% + flaconcino Sml 
TRAZYL 
ANGELINI SpA coll flaconcino liof 5 ml 2% + flacancino solv 5 ml 


ISOPRENALINA CLORIDR 


GALENICA SENESE Srl 


1 fiala 0,2 mg 1 ml 


ISOPRENALINA CLORIDR 
GALENICA SENESE, Srl 


5 fiale 0,2 mg 


ISOPRENALINA @LORIDR 
MAYINE PHARMA»Srl 


ISOPRENALINA CLORIDR 
MAYINE PHARMA Srl 


ISOPRENALINA CLORIDR 
MAYINE PHARMA Srl 


_Suliale Die mor — 


5 fiale 0,2 mg 1 ml 


100 fiale 0.2 mg 1ml 


STIMOLANTI 
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ISOPRENALINA CLORIDR 

SALF SpA 5 fiale 0,2 mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 

SALF SpA 50 fiale 0,2 mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 

MONICO SpA 5 fiale 0,2 mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 

BIQINDUSTRIA LIM Spa S fiale 0,2 mq 
ISOPRENALINA CLORIDR 

BIQINDUSTRIA LIM Spa 10 fiale 0,2 my 
ISOPRENALINA CLORIDR 

BIOINDUSTRIA LIM Spa 100 fiale 0,2 mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiala 0,2mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 0,2mg 


ISOPRENALINA CLORIDR 


ISOPRENALINA CLORIDR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 02mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 5 fiale 0,2mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 0,2mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 0,2mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 02mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 0,2mg 
ISOPRENALINA CLORIDR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 0,2m 
‘midodrina 
GUTRON 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 30 cpr diNe.5 mg 
GUTRON 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA gif dann 0,25% 
GUTRON 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 6 fiale IM 5 mg 2 ml 
XEROTIL 
PULITZER ITALIANA Srl 0 git fl 30m1 0,25% 
MIDODRINA UN. 
UNION HEALTH Srl git 0s 30 ml 0,25% 
RODOM 
PULITZER ITALIANA Srl gti os 30 ml 0,25% 
noradrenalina 
NORADRENALINA.TARTR 
NORADRENALINA TARTR 
SALF Spa 50 fiale 2 mg 1 ml 
NORADRENALINA TARTR 
a NCCORE na gin ell ih 
(STIMOLANTI: 
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NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 1 fiala 2mg Imi 


NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 2 fiale 2ng ml 


NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 3 fiale 2mg 1ml 


NORADRENALINA TARTR 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 4 fiale 2mg Im 


NORADRENALINA TARTR 


FRESENILJS KABI ITALIA SpA 5 fiale 2mg im 


NORADRENALINA TARTR 


FRESENIUS KABI ITALIA SpA 6 fiale 2mg Im 

NORADRENALINA TARTR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 7 fiale 2mg 1m 

NORADRENALINA TARTR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 8 fiale 2mg ml 
MORADRENALINA TARTR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 9 fiale 2mg ml 
NORADRENALINA TARTR 

FRESENIUS KABI ITALIA SpA 10 fiale 2mg1ml 
NORADRENALINA TARTR 

GALENICA SENESI 5 fiale 


NORADRENALINA TARTR 
GALENICA SENESE Srl 


10 fiale 2 mg/ml 


Altri simpaticomimetici, singoli e in associazione 


crotetamide +. cropropamide. 


MICOREN 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA gtt os 20 ml 15% 


MICOREN 100 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA 20 cps 100 mg 


eplaminolo 


COREPTIL 
SANOFI-SYNTHELABO SpA os gtt 10ml 3,054g 


fenfluramina 
PONDERAL 
SERVIER ITALIA SpA 60 chr 20 mg 


PONDERAL RETARD 
SERVIER ITALIA SpA 30 cps 60 mg 


DIMAFEN 
STRODER Sr 50 cpr 20 mg 


DIMAFEN RITARDO 
STRODER Sr 30 cps 60 mg 


ISOMERIDE 
SERVIER ITALIA SpA 60 cps 15 mg 


GLYPOLIX 
STRODER Sr 


__60cps 15mg 
modafinil 
PROVIGIE 
CEPHALON'UK LIMITED 30 cpr 100 mg 


STIMOLANTI 
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CARDIAZOL PARACODINA 


ABBOTT SpA gtt os 10 ml 
sibutramina 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 28 cps 10 mg 
REDUXADE 
ut ABBOTT SPA — eps tim °° _«____ 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 98 cps 10 mg 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 280 cps 10 mg 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 28 cps 19 mg 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 56 cps 15 mg 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 98 cps 15 mg 
REDUXADE 
ABBOTT SpA 280 cps 15 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cps rig 10 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cps 10 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 98 cps 10 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 280 cps 10 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cps rig 15 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cps 15 mg 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 98 cps 15 mig 
ECTIVA 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 280 cps5 mg 
REDUCTIL 
i ABBOTT SpA (ABtepsrig i mg 
REDUCTIL 
__ BBSOTT SPA, 56 ops 10 mg_ RT cei i 
REDUCTIL 
ABBOTT SpA 98 cps 10 mg 
REDUCTIL 
i _2800ps 10mg _—_—mtlkl1l1iRÎ011jqn 
REDUCTIL 
a SSTISRE ni 28 epsrig 15 MI 
REDUCTIL 
EA E 56 ops 15 mg_ SI I 
REDUCTIL 
ABBOTT SpA 98 cps 15 mg 
REDUCTIL 
SQ _2800p8 15m9 FEAR 


tranilcipromina + trifluoperazine 


PARMODALIN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


25 cpr riv 10 mg + 1 mg 


$ FIMOLANTI 
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alfentanile : 
FENTALIM 
ANGELINI SpA 5 fiale EV 10 ml 0,5 mg/ml 
buprenorfina 

TEMGESIG 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT 5 fiale IMEV 0,3 mg 1 ml 
TEMGESIGC 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT 40 cpr sublinguali 0,2 mg 
TEMGESIC 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT 10 vpi sublinguali 0,4 my 
SUBUTEX 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LIMIT 7 cpr sublinguali 0,4 mg 
SUBUTEX 

___AEeKIiTT BENCKISER 7eprsublinguali? my 
SUBUTEX 

sg NEGRIGRENGHISER >. cre i 7 cpr sublinguali 8 mq AN 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 ceratti transd 35 meg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 35 megih 
TRANSTEG 

___PRODOTTI FORMENTI S_—’—’—’ ‘Ocerottitransd20mgSSmegh  \TTO 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 52,5 meg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 52,5 meg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd,50mg 52,5meg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 70 meg/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cefotti tfansd 70 mog/h 
TRANSTEC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 410 cerotti transd 40mg 70meg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 3 cerotti transd 20mg 35mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 20mg 35mcg/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 20mg 35mcg/h 
TRIQUISIC 
FRODOTTI FORMENTII Srl 3 cerotti transd 30mg 52 5megih 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 30mg 52 5megih 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 30mg 52,5mog/h 
TRIQUISIC 


PRODOTTI FORMENTI Srl 


__3 gerotti transd 40mg 70megih ________ 


NARCOTGI 
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TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 5 cerotti transd 40mgy 70mog/h 
TRIQUISIC 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cerotti transd 40mg 70mcg/h 

fentanil 

LEPTOFEN 
PHARMACIA ITALIA SpA 1 fiala IM EV 10 ml 
FENTANEST 
PHARMACIA ITALIA SpA 5 flale 0,1 mg 2 ml 
FENTATIENIL 
ANGELINI SpA 5 fiale EVED1ml 
FENTATIENIL 
ANGELINI SpA 5 fiale EV ED 20 ml 
DUROGESIC 
JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 25 mag/h 
DUROGESIC 
JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transo 50 megih 
DUROGESIC 
JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 75 mog;h 
DUROGESIC 
JANSSEN CILAG SpA 3 cerotti transd 100 meg/h 
ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 3 pastiglie orosolub 200 meg 
ACTIO 
CEPHALON UK LTD 8 pastiglie oro 200 meg 
ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 15 pastiglie oro 200 meg 
ACTIQ 


CEPHALON UK LTD 


30 pastiglie oro 200 meg 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


3 pastiglie orosolub(400 meg 


6 pastiglie ore 400 mcg 


ACTIO 
CEPHALON UK LTD 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


-15 pastiglie oro 400 meg ______ 


30 pastiglie oro 400 meg 


3 pastiglie orosolub 600 meg 


6 pastiglic oro 600 meg 


ACSTIQ 
CEPHALON UK LTD 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


15 pastiglie oro 600 meg 


30 pastiglie oro 600 meg 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


ACTIQ 
CEPHALON UKaLTD 


3 pastiglie orosolub 800 meg _____ 


6 pastiglie oro 800 meg 


ACTIQ, 
CEPHALON UK LTD 


15 pastiglie oro 300 mcg 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


| NARCOTICI 


30 pastiglie oro 800 meg 
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ACTIO 
CEPHALON UK LTD 


6 pastiglie oro 1200 mcg 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


15 pastiglie oro 1200 meg 


ACSTIQ 
CEPHALON UK LTD 


ASTIQ 
CEPHALON UK LTD 


30 pastiglie oro 1200 mog 


3 pastiglie arosolub 1.600 mcg 


ACTIO 
CEPHALON UK LTD 


6 pastiglie oro 1600 meg 


ACTIQ 
CEPHALON UK LTD 


ACTIO 
CEPHALON UK LTD 


15 pastiglie oro 1600 meg 


30 pastiglie oro 1600 meg 


FENTANYL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


5 fiale EV 100 meg 2 ml 


FENTANYL HAM. 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


5 fiale 10 ml 50 mcg/mi 


DISUFEN 

ANGELINI SpA 5 fiale 1 ml 50 mog/ml 
DISUFEN 

ANGELINI SpA 5 fiale 5 ml 50 mog/ml 
DISUFEN 

ANGELINI SpA 


FENTANIL HEXAL 


= Sfiale 20\ml'S0 megimi 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


__5 cerotti transd 25megiora 


7 cerotti transd 235mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


__10 cerotti transd 2Smegiora 


__(£0-Gagotti transd 2Smogfora_____ 


14 cerattiransd 25meg/ora 


8 cerotti transd 50meg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


5 cerotti transd 50meg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


T cervlli transd 50rmey/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


10 ceratti transd S50meg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


14 cerotti transd 50meg/ora 


FENTANIL'HEXAL 
HEXAL SpA 


20 cerotti transd SOmeg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL'SpA 


5 cerotti transd 75meg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


7 cerotti transd 75meg/ora 


«NARGOTIGI 
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10 cerotti transd 75meg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


14 cerotti transd 75mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


20 cerotti transd 7Smog/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


3 cerotti transd 100mcg/ora 


FENTANIL HEXAL 


HEXAL SpA 5 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 7 cerotti transd 100meg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


10 cerotti transd 100mceg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


14 cerolli tansd 190mvg/ora 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


FENTANIL HEXAL 
HEXAL SpA 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


_20 cerotti transd 100meg/ora 


3 cerotti transd 75meg/ora 


3 cerotti transd 25meg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


5 cerotti transd 25megiora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


Perotti transd 2Smeglora 


10 cerotti transd 25meg/ora 
___14 cerolli tansd 2Smeg/ora 4 


20 cerotti transd 25meg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


_S cerotti transd SOmeglora 


5 cerotti transd SOmeg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


iP etti transd SOmogiora 


10 cerotti transd S0meg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


FENTANIL SANDOZ 


SANDOX SpA 20 cerotti transd 50meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 3 cerotti transd 7Smeg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


FENTANIL'SANDOZ 
SANDOX SpA 


5 cerotti transd 75mcg/ora 


7 cerotti transd 7Smegfora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


10 cerotti transd 7Smcg/ora 


FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 


14 cerotti transd 75mcg/ora 
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FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 20 cerotti transd 75meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 3 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 5 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 7 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 10 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 14 cerotti transd 100meg/ora 
FENTANIL SANDOZ 
SANDOX SpA 20 cerotti transd 100meg/ora 

metadone 

EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale IM 10 mg 1 ml 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os soluz 20 mg 20 ml 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os soluz 10 mg 20 ml 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os soluz 5 mg 20 ml 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os soluz 40 mg 40 ml 
EPTADONE 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 80 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 5 mg 5 ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 10 mg 10 ml 
METADONE CLOR.MOL 
MQLTENI FARMACEUTICI SpA scir 20 mg 206%mI 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 100 MI 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 0s 500ml1mg/ 
METADONE GLOR.MOQOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 1.000 ml 
METADONE GLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 40 ml 0,1% 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 60 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICRSpA scir 5 ml 5 mg/ml 
METADONE CLOR'MOL 
MOLTENI FARMAGEUTIZI SpA scir 10 ml 5 mg/mi 
METADONECL®R.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 20 ml 5 mg/ml 


METAD 
MOLTEN 


@NE CLOR.MOL 
| FARMACEUTICI SpA 


scir 1.000 ml 0,5% 


METAD: 
MOLTEN 


IONE CLOR.MOL 
| FARMACEUTICI SpA 


scir 5 ml 1 mg/ml 
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METADONE GLOR.MOL 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 10 ml 1 mg/ml 
METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 20 ml 1 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 100 ml 1 mg/ml 


METADONE GLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 40 ml 1 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 60 ml 1 mg/m 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 5 ml 5 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 10 ml 5 mg/ml 


METADONE CLOR.MOL 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 20 ml 5 mg/ml 


METADONE GLOR.AFOM 


A.F.O.M. DIPENDENZE Srl sci 1 mig/ 1 ml 5 ml 


METADONE CLOR.AFOM 
A-F.O.M. DIPENDENZE Srl scir1 mg/ 1 ml 10 ml 


METADONE CLOR.AFOM 
AF.O.M. DIPENDENZE Srl 


METADONE CLOR.AFOM 
AF.O.M. DIPENDENZE Srl scir 3 mg/ 1 ml 20 ml 


scir1 mg/ 1 ml2Dml 


METADONE CLOR.AFOM 
A-F.O.M. DIPENDENZE Srl 


METADONE GLOR.AFOM 


soir 5 mg/ 1 ml20ml 


scir 1 mg/ 1 ml 100 ml 


AF.O.M. DIPENDENZE Srl 


Scint mgl tm 10009, 
METADONE CLOR.AFOM 


A.F.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1 mg/ 1 ml 40/7 


METADONE CLOR.AFOM 
O.M. DIPENDENZE Srl 


METADONE CLOR.AFOM 
AF.O.M. DIPENDENZE Srl scir 1(mg/à1_ml 80 ml 


METADONE GL.AFOM 
A.F.O.M. DIPENDENZE Srl 


METADONE GL.ALITTI 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA 6s Sml1mg/m 


METADONE CL.ALITTI 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 10ml1mg/ 
METADONE GL.ALITTI 
MOLTENI FARMACEUTICI Spà os 20ml1mg/ 
METADONE CL.ALITTI 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 100ml1 mg 


METADONE CL.ALITTI 
MOLTENI FARMACEMTICI SpA os 500mI1 mg 


METADONE*GL.ALITTI 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os 1H1mg/m 


METADONE CLOR.IBP 
FARMA LEADER Srl os5ml 1mg/ml 


METADONE CLOR.IBP 


FARMA LEADER Srl 0s10ml 1mgim 
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METADONE CLOR.IBP 


FARMA LEADER Srl 0s20ml 1mg/m 
METADONE CLOR.IBP 
FARMA LEADER Srl os40ml 1mg/m 


METADONE CLOR.IBP 
FARMA LEADER Srl 0s60ml 1mgim 


METADONE GLOR.IBP 
FARMA LEADER Srl os$0ml 1mg/m 


METADONE CLOR.IBP 
FARMA LEADER Srl 0s100ml 1mg/ 


METADONE CLOR.IBP 
FARMA LEADER Srl os500ml 1mg/ 


METADONE CLOR.IBP 


FARMA LEADER Srl os 11 1Imgim 


METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Srl os 5ml 1mg/ml 


METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Srl 


METADONE CLOR.IBP 
FARMA LEADER Srl os20ml 1mgim 


_gs10mi 1mg/m 


METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Srl os40ml 1mg/fm 


METADONE GLOR. 
FARMA LEADER Srl 0s60ml 1mg/m 


METADONE CLOR, 


FARMA LEADER Srl os$0ml 1mgim 
METADONE CLOR. 
FARMA LEADER Srl 0s100ml 1mg/ 
morfina 

MINDOL MERCK 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 12 conf 
MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 16 cpr 10 mg,filascio prolungato 
MSCONTIN 

___MWNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr] —16cpr30gifascio prolungato 
MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 16 cpNt60 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN 

___MUNDIPFARMA PHARMACEUTIC.STI ——16cpr100mgrilascio prolungato nn 
MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr 16 cpr 200 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.S7 granulato per sosp OS 20 mg RC. 
MSCONTIN 

gie EMONDIFHARMA EMARIGIOGUTICAArI.  . i granulato per sosp ©S 30 MQ 
MSCONTIN 

___MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.SrI —— granulato per sosp OS 60 MQ nn 
MSCONTIN 
KUNDIPHARM ASPHARMACELUTIC.Srl granulato per sosp OS 100 mg 
MSCONTIN 
MUNDIPRARMA PHARMACEUTIC.Sr! graniilato per e0e5 08200 mi 
SKENAN 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 16 cps 10 mq rilascio prolungato 
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SKENAN 
ERISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


16 cps 30 mg rilascio prolungato 


Serie generale - n. 264 


SKENAN 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


16 cps 60 mg rilascio prolungato 


SKENAN 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 


16 cps 100 my rilascio prolungato 


MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


5 fiale 10 mg1ml 


MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


5 fiale 20 mg 1 ml 


MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


MORFINA GLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


1 fiala 10 mg 1 ml 


1 fiala 20 mg 1 ml 


MORFINA GLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


1 fiala 10 ml 100 mg f 19m 


MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


MORFINA GLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


 SiNaleH0, mi: 00m Sia 


1 fiala 10 ml 200 mg #10 ml 


5 fiale 10 ml 200 mg /10 ml 


MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


5 fiale 100 mg /5 ml 


MORFINA CLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


MORFINA GLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


MORFINA GCLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


scusa 100 mg (5 ml 


22.9 Mele: Somgs5"mi — _/ 


1 fiala 50 mg 5 ml 


MOLTENLFARMACEUTICI SpA 


sci 100 ml 2 my/mnl 


MORFINA CLORIDR 
ANGELINI SpA 5 fiale 10 mg 1 ml 
MORFINA CLORIDR 
L ANGELINI Spà — Sfiale 20m 
MORFINA CLORIDR 
i ra. Sfiele TOA AM 
MORFINA GLORIDR 
ST rici ORIO, iicdiliclliidilheilalliiesi 
MORFINA CLORIDR 
SALF SpA 1 fiala 10 mg1ml 
MORFINA GLORIDR 
SALF SpA 1 fiala 20 mg 1 ml 
MORFINA CLORIDR 
MONICO SpÀ 5 figle 10 mg1m 
MORFINA CLORIDR 
MONICO SpA 5 fiale 20 mg 1 mi 
MORFINA CLORIDR 
MONICO SpA 1 fiala 10 mg 1 ml 
MORFINA/CKORIDR 
MONICO Spà 1 fiala 20 mg1ml 
ORAMORPH 


ORAMORPH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 
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ORAMORPH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 20 flaconcini os 10 mg 5 ml 
ORAMORPH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 20 flaconcini ns 30 mg 5 ml 
ORAMORFH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 20 flaconcini os 100 mg 5 ml 
ORAMORFH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 250 ml 2 mg/ml 
ORAMORPH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 500 ml 2 mg/mi 
ORAMORPH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA os soluz fiala 30ml 20mg/m 
ORAMORFH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 100 ml 20 mg/ml 
ORAMORFH 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA scir 20 ml 20 mg/ml 
TWICE 
ANGELINI SpA 16 cps 10 mg rilascio prolungato 
TWICE 
ANGELINI SpA 16 cps 30 mg rilascio prolungato 
TWICE 
ANGELINI SpA 16 cps 60 my rilascio prolungato 
TWICE 
ANGELINI SpA 16 cps 100 mg rilascio prolungato 
KAPANOL 


GLAXOSMITHKLINE SpA 


KAPANOL 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


KAPANOL 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


KAPANOL 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


__8 cps 20 mg rilascio prolungato ___ 


16 cps 20 mg rilascio prolungato 


__È eps SO. mg rilascio prolunggft ___ 


16 cps 50 mg rilascio prolungato 


KAPANOL 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


KAPANOL 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


MXL CONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 


_{P 9830 mg rilascio pralungato _ 


MXL CONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 8 cps 60 mg rilascio prolungato 
MXL CONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 8 cps 90 mg rilascio prolungato 
MXL CONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 8 cps 120 mg rilascio prolungato 
MXL CONTIN 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 8 cps 150 mg rilascio prolungato 
MXL CONTIN 

MUNDIPHARMACPHARMACEUTIC.Srl 8 cps 200 mg rilascio prolungato 
TICINAN 

PRODOTTI FORMENTI Srl 410 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TICINAN 


PRODOTTI FORMENTI Srl 


14 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 


TIGINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


20 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
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TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 30 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 50 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TIGINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 60 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


100 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cpr riv 30 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 14 cpr riv 30 mg rilascio prolungato 


TICINAN 


PRODOTTI FORMENTI Srl 20 cpr riv 30 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 30 cpr riv 30 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


50 cpi riv 30 my rilascio prolungalo 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 60 cpr riv 30 mg rilascio prolungato 


TICINAN 


ie I SEA iti n LOO CpI Fiv 30 mg rilascio prolungato ____ fl 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cpr riv 60 mg rilascio prolungato 


TICINAN 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


TICINAN 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10/Gpr riv 100 mg rilascio pralungato 


TICINAN 


PRODOTTI FORMENTI Srl 14 cpr riv 100 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
Di ti ______T___20cprriv 100 mg rilascio prolungato ___} 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 30 cpr riv 100 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 50 cpr riv 100 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI»Sr1 60 cpr riv 100 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 100 cpr riv 100 mg rilascio prolungato 
TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 10 cpr riv 200 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


14 cpr riv 200 mg rilascio prolungato 
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TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


20 cpr riv 200 mg rilascio prolungato 


Serie generale - n. 264 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


30 cpr riv 200 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


50 vpi riv 200 rng rilascio prolungalo 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


60 cpr riv 200 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


100 cpr riv 200 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


100 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


100 cpr riv 30 mg rilascio prolungato 


100 cpr riv 60 mg rilascio prolungato 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


100 cpr riv 100 mg r.p 


TICINAN 
PRODOTTI FORMENTI Srl 


100 cpr riv 200 mg r.p 


UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 


1 cpr sublinguali 2 mg 


UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 


UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 


UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 


UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 


UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 


_____8 epr sublinguali 2 mg __ 


2 cpr sublinguali 2 mg 


__3 epr sublinguali 2 mg __ 


4 cpr sublinguali 2 mg 


1 cpr sublinguale 3 mg 


UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 


UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 


2 cpr sublinguali 3 mg 


4 cpr'sublinguali 3 mg 


UPRIMA 
ABBOTT LABORATORIES LTD 


UPRIMA 

ABBOTT LABORATORIES LTD 10 cpr sublinguali 3mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SpA 1 cpr sublinguale 2 mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SpA 2 cpr sublinguali 2 mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SpA 3 cpr sublinguali 2 mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SpA 4 cpr sublinguali 2 mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SpA 8 cpr sublinguali 2 mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SpA 1 cpr sublinguale 3 mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SpA 2 cpr sublinguali 3 mg 
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TALUVIAN 

ABBOTT SpA 4 cpr sublinguali 3 mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SpA 8 cpr sublinguali 3 mg 
TALUVIAN 

ABBOTT SpA 12 cpr sublinguali 3 mg 


morfina + atropina 
CARDIOSTENOL 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA 8 fiale IM 1 ml 
MORFINA CL ATROPINA SOLF 
SALF SpA 5 fiale1 ml 
MORFINA CL ATROPINA SOLF 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5 fiale 1ml 
MORFINA CL ATROPINA SOLF 
MONICO SpA 5 fiale 1 ml 

ossicodone 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 28 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 56 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl 112 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl flacone 28 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl flacone 56 cpr 10 mg rilascia prolufig ato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Sr! flacone 112 cpr 10 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 56 cpr 20 mg rilastio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 112 cpr 20 m@xrilascio prolungato 
OXYCONTIN 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl flacone 112 cpr 20 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIG:Srl 28 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
____MUNDIPHARMA PHARMACEUTIE-Srl ___ 56bcpr40mgrilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARAA PHARMATEUTIC.Srl 112 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
___MUNDIPHARAA PHARMACEUIIC-STI flacone 28 cpr 40 mgrilascio prolungato n 
OXYCONTIN 
MUNDIPFIARMA PHARMACEUTIC.$rl flacone 56 cpr 40 mg rilascio prolungato 
OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl flacone 112 cpr 40 mg rilascio prolungato 
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OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 


28 cpr 80 mg rilascio prolungato 


56 cpr 80 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 


MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 12 apr 80 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 


= 


lacone 28 cpr 80 mg rilascio prolungato 


OXYGONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl 


A 


lacone 56 cpr 80 mg rilascio prolungato 


OXYCONTIN 
MUNDIPHARMA PHARMACELUTIC.Srl f 


lacane 112 cpr 80 mg rilascio prolungata 


DEPALGOS 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 5 mg + 325 mg 


DEPALGOS 


MOLTENI FARMACEUTICI SpA 28 cpr riv 5 mg + 325 mg 


DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 56 cpr riv 5 mg + 325 ng 


DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 10 mg + 325 mg 


DEPALGOS 
MQLTENI FARMACEUTICI SpA 


DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 56 cpr riv 10 mg + 325 mg 


_28 cpriiv 10 mg + 325 mg _ 


DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 28 cpr riv 20 mg + 325 mg 


DEPALGOS 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 


__T4 aprriv 20 mg + 325 mg __ 


‘pentazocina 


HOSPIRA SpA 5 fiale IM EV,80 mg 1 ml 


TALWIN 
HOSPIRA SpA 10 fiale EV.30 mg 1 ml 


PENTAFEN 
FARMAC.FORMENTI SpA 5.fialelM EV 30 mg 1 ml 


PENTAFEN 
FARMAC.FORMENTI SpA 


petidina : 


PETIDINA GLORIDR 
MOLTENI FARMACEUTICI SpA 5f 100mg 2ml 


PETIDINA CLORIDR 
SALF SpA 5 fiale 100 mg 2 ml 


PETIDINA CLORIDR 
MONICO SpA 5 fiale 100 mg 2 ml 


remifentanil 


ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV 2 mg 


_S flaconi EV 1 mg 
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ULTIVA 
GLAXOSMITHKLINE SpA 5 flaconi EV 5 mg 
sulfentanil 
FENTATIENIL 
ANGELINI SpA 5 fiale EV 5 ml 50 mcg/ml 


SUFENTANIL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


SUFENTANIL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


5 fiale EV 50 meg 1ml 


5 fiale EV 250 meg 5 ml 


SUFENTANIL HAM 
HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH 


5 fiale 50 mcg 20 ml 


SUFENTANIL FRE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


SUFENTANIL FRE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


2 fiale 1ml 50 megimi 


5 fiale 5 ml 50 megimi 


SUFENTANIL FRE 
FRESENIUS KABI ITALIA SpA 


5 fiale 20 ml 59 meg/ml 


NARGOTIGI 
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- Altri agenti anabolizzanti - Agonisti selettivi dei recettori beta2- 
adrenergici, singoli e in associazione 


baclometasone 


GLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


50mcg sol press.xinal 


GLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


"250 meg soluzione pressurizzata per inalazione” 1 flacone 200 er 


CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


"100 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er 


"200 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er 


CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


"400 microgrammi polvere per inalazione" inalatore pulvinal 100 er 


CLENIL 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


BECOTIDE 
MENARINI INTERNAT, O.L.S.A 


_... 10,8 mg/2 mi sospensione da nebulizzare” 20 flaconcini monodese_ 


"50 meg soluzione pressurizzata per inalazione" flacone*da 200 er 


BECOTIDE A 
MENA RINI INTERNAT. O.L.5.A 


BECOTIDE 
MENARINI INTERNAT, O.L.S.A 


BRONCOTURBINAL 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


INALONE 
GLAXOSMITHKLINE C.HEALTH.SpA 


VIAREX INALANTE 
SCHERING PLOUGH LABO N.V. 


VIAREX 
SCHERING PLOUGH LABO N.v. 


__aeros 2006750 ________ 


____Beros 209 a 


flacone 200meg/ml:sdsp-da nebulizzare conedgiagocce: 


"250 meg soluzione pressurizzata peminalazione” flacone da 200 € 


soluzxinal 200d 250mg 


aeros nas 20g 


GLENIL JET 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


GLENIL JET 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


BECLOJET 
PROMEDICA Srl 


BECLOJET 
PROMEDICA Srl 


NeeSpray 200d SOmeg cer ______ 


__SolUz iMajSoa erog 250 mog ____ 


ae r200er 50meg 


spray 200d 250mcgc/er 


CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


GLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


_ "10 olismi 3 mg 60,mlsosp ret__ 


10 cpr 5 mg rilascio modificato 


CLIPPER 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


30 cpr 5 mg rilascio modificato 


BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 


10 clismi 3mg G0mI 


BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 


10 cpr 5 mg rilascio prolungato 


BECOLEX 
MASTER PHARMA Srl 


CORTICOSTEROIDI 


30 cpr 5 mg rilascio prolungato 
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BIDICLIN 
PROMEDICA Srl 10 clismi 3mg GOmI 
BIDICLIN 
PROMEDICA Srl 10 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BIDIGLIN 
PROMEDICA Srl 30 cpr 5 mg rilascio prolungato 
BECLOFAX 50 
MASTER PHARMA Srl sospxinal 50meg 
BECLOFAX 100 
MASTER PHARMA Srl sospxinal 100meg 
BECLOFAX 250 
MASTER PHARMA Srl sospxinal 250meg 
TOPSTER 
SOFAR SpA 14 dosi 35 ml schiuma rett 
TOPSTER 
SOFAR SpA 10 supp 3 mg 
TOPSTER 
SOFAR SpA 7 clismi 60 ml sosp rett + 7 cannule rett 
PRONTINAL 
DOMPE' SpA sosp nebul 20 fiale 0,8 mg 2 ml 


BECLOMETASONE LPB 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


spray 50meg 


BECLOMETASONE LPB 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


spray 250mo 


BECLONEB 
MASTER PHARMA Srl aer 10f 1d 2ml 0,04% 
BEGLONEB 
MASTER PHARMA Srl aer 20f1 1d 0,8mg/2ml 
BEMEDREX 
ORION CORPORATION {FI} easyhaler inal 200meg 
BEMEDREX 
ORION CORPORATION (FI) easyhaler 100meg:2004 
BEMEDREX 
ORION CORPORATION (FI) easyhaler 100Mag.c/co 
BEMEDREX 
e E easyhalenf00megan200 
BEMEDREX 
___SRION CORPORATION (FI) ___—_—————— (@asfhialer 400mog 1004 
BEMEDREX 
ORION CORPORATION {Fl} easyhaler 400meg cico 
BEMEDREX 
ORION CORPORATION {FI} easyhaler 400meg2x100 
BEMEDREX 


ORION CORPORATION {Fl} 


easyhaler 200mog2x200 


BEMEDREX 
ORION CORPORATION {FI} 


CLENILEXX 
PROMEDICA Srl 


saeyhaler 200meg. 2004; _ 


sol press.inal 50meg 


CLENILEXX: 
PROMEDICA Srl 


soluz inal 200 erog 100 meg 


CLENILEXX 
PROMEDICA Srl 


CLENILEXX 
PROMEDICA Srl 


sol press.50mceg+erog 


soluz inal 200 erog 100 meg autohaler 


CORTICOSTEROIDI 


1 
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solxinal 50meg 200d 
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NOVAHALER 
MASTER PHARMA Srl 


solxinal 100meg 200d 


NOVAHALER 
MASTER PHARMA Srl 


inal 50mcg 200d c/er 


NOVAHALER 
MASTER PHARMA Srl 


inal 100meg 200d c/e 


CLICKHALER BECLOMET. 


INNOVATA BIOMED LTD (UK) inal 200d 
CLICKHALER BECLOMET. 
INNOVATA BIOMED LTD (UK) inal 100d 


KLOSTENAL 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


schiuma rettale 35 ml 3 mg + cannule 


KLOSTENAL 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


7 clismi 60 ml sosp rett + 7 cannule rett 


BECLOMETASONE NOR 
NORTON WATERFORD Ltel 


BECLOMETASONE NOR 
NORTON WATERFORD Ltd 


._290mog: 2004, 


S0mceg 200d 


beclometasone + salbutamolo 


GLENIL GOMPOSITUM 
PROMEDICA "50 meg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 fl 
CLENIL COMP 
PROMEDICA $rl polv 80d 200+400mc 
CLENIL COMP 
__PROMEDICA Srl po god ioorzoome (O 
CLENIL COMPOSITUM 
PROMEDICA "0,8 mg + 1,6 mg sospensione/da nebulizzare” 10 flaconi monodo: 
GLENIL COMPOSITUM 
_ PROMEDICA ————___—_—_—’—— "50meg+100megSospensione pressurizzata per inalazione" 191 
GLENIL COMP 


PROMEDICA Srl 


VENTOLIN FLOGO 


JETBES MITE 
PROMEDICA Srl 


JETBES 
PROMEDICA Srl 


‘beclometasone+ salbutamolo 


20f 2ml 0,8+1G6mg 


"75 mag + 50 mog sospensione pressurizzata per inalazione”"1 cor 


aerosal.2 D0erog 


_ aerosol 200d 250+100meg 


GLENIL COMPOSITUM 
PROMEDICA 


"250 meg + 100 mcg sospensione pressurizzata per inalazione" 1 


betametasone 


DELTAVAGIN 
FINDERM FARMACEUTICI Srl 


GCELESTONE 
SCEHERING PLOYGH:*SpA 


CELESTONE 
SCHERING PLOUGH SpA 


CELESTONE 
SCHERING PLOUGCH SpA 


_Bitos 10m 0,5 mgm 


6 candeletie vag 2 mg + 10 mg + 100 mg 


10 cpr 0,5 mg 


5 fiale IM EV 4mg 1 ml 


CORTICOSTEROIDI 
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CELESTONE CRONODOSE 
SCHERING PLOUGH SpA 4 fiala IM 1 ml 
CELESTONE CRONODOSE 
SCHERING PLOUGH SpA 3 fiale IM 1 ml 
CELESTONE AR 
SCHERING PLOUGH SpA 10 conf 1 mg 
BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA LDA 10 cor ell 0,5 mg 
BENTELANR 
DEFIANTE FARMACEUTICA LDA 10 cpreîf 1 mg 
BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA LDA 2 fiale IM EV 4 mg2 ml 
BENTELAN 
DEFIANTE FARMACEUTICA LDA 6 fiale 15 mg2 ml 
EMILAN 
PERKINS SAS 10 cpreff 0,5 mg 
EMILAN 
PERKINS SAS 


20 cpr ell 0,5 my 


BETAMETASONE FAR.MI 
LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 


3 fiale 4mg 1 ml 


budesonide 


PULMAXAN TURB. 
ASTRAZENECA SpA 


200 dosi 100 meg polv inal 


PULMAXAN TURB.200 
ASTRAZENECA SpA 


100 dosi polv inal 


PULMAXAN TURB.400 
ASTRAZENECA SpA 


50 dosi 400 meg polv inal 


PULMAXAN 
ASTRAZENECA SpA 


aeros 20fl 0,125mg/ml 


PULMAXAN 
ASTRAZENECA SpA 


PULMAXAN 
ASTRAZENECA SpA 


sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml 


sosp nebul 20%fiale 0/5 mg/ml 


SPIROCORT 
SIMESA SpA 


SPIROGORT 


turbohal.200d 100mcg 


SPIROGORT 
SIMESA SpA 


SPIROCORT 
SIMESA SpA 


50 dosi 400 meg polvinal 


aeros 20f10,125mg2m 


SPIROCORT 
SIMESA SpA 


SPIROGORT 
SIMESA SpA 


309p nebul 20 flaconcini 0,25 mg/1 ml_____ 


sosp nebul 20 flacancini 0,5 mg/1 ml 


AIRGORT 
ITA_CHIMICI SpA 


AIRCORT 
ITA.CHIMICI SpA 


sospxinal 400mcgid 100 


BUGASUN 
SIMESA SpA 


BUGASUN 
SIMESA SpA 


50 cps:3 mg nazio modificato; 


100 cps 3 mg rilascio modificato 


COR IICOSTEROIDI 
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MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 10 cps 200 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 14 cps 200 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 20 cps 200 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 28 cps 200 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 30 cps 200 mcg polv ina 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 42 cps 200 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 50 cps 200 mcg polv ina 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 56 cps 200 mcg polv ina 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 60 cps 200 mcg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 84 cps 200 mcg palv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 100 cps 200 meg polv inal 
MIFLONIDE 

NOVARTIS FARMA SpA 112 cps 200mcg polv inal 
MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


120 cps 200 meg polv inal 


140 cps 200 meg polv inal 


__168 cps 200 meg pol inal 


200 cps 200 meg/palv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


___280 cps 200 megrpolv inal 


60 cps 200.,mcg polv inal 


10 cps 400 meg palv inal 


14 cps 400 meg polv inal 


_AY fgone 120 cps 200 meg povinal __ 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


20 cps 400 mcg polv inal 


MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA*SFA 


2 228/6hs:400 mcgipoW.ihal: >. 


30 cps 400 mcg palv inal 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


42 cps 400 mcg pol inal 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


MIFLONIDE 


NOVARTIS FARMA SpA 


CORTICOSTEROIDI 


50 cps 400 mcg palv inal 


56 cps 400 mcg polv inal 
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MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 60 cps 400 mg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 84 cps 400 meg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 00 cps 400mcg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 12 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 20 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 40 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 168 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 200 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA ‘ 28Deps 400megpolinal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal 
MIFLONIDE 
NOVARTIS FARMA SpA 120 cps 400 mog polv inal 
ENTOCIR 
ASTRAZENECA SpA 50 cps 3 mg rilascio modificato 
ENTOCIR 
LASTRAZENECA SpA 100cps2mgrilascio prolungato NOTO nn 
DESONAKX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 10 cps 200 meg polv inal 
DESONAX 
_EPBIST.-FARMACEUTICO SpA 146ps200megpobinal de 
DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 20 eps 200 meg poly.inal 
DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 28 cps 200(Meg PÒlv inal 
DESONAX 
i PARMAGEVTCO op, i SOLg pon se emi 
DESONAX 
_EPBIST.FARMACEUTICO SpA (Pepe 200 mogpovinal RX 
DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 50 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 
_EPBIST.FARMACEUTICO SpA °° 560ps200 megpoinal ee 
DESONAX 
___LPRIST.TARMACELTICO SpA, —_——— 600ps 200 megpobinal 
DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 84 cps 200 meg polv inal 
DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 00 cps 200 mcg polv inal 
DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 12 cps 200 mcg polv ina 


DESONAX 


LPBIST.FARMACEUTICO SpA 


si CORTICOSTEROIDI 


40 cps 200 mcg polv ina! 
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DESONAX 


LPB 


ST.FARMAGEUTICO SpA 


200 cps 200 meg polv inal 


DESONAX 


LPB 


IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 


LPB 


ST.FARMACEUTICO SpA 


280 cps 200 meg polv inal 


60 cps 200 mcg polv inal 


DESONAX 


LPB 


IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 


LPB 


IST.FARMACEUTICO SpA 


1 flacone 120 cps 200 meg pol inal 


10 cps 400 meg polv inal 


DESONAX 


LPB 


ST.FARMACEUTICO SpA 


14 cps 400 meg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


20 cps 400 mcg polv inal 


28 cps 400 my polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


30 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


__42 cps 400 meg polv inal 


50 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 
LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 


LPB IST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 


LPB 


ST.FARMACEUTICO SpA 


__56 ps 400 mcg polv inal 


60 cps 400 meg polv inal 


100 cps 400 meg,poly inal 


__112 eps 400 meghpol inal 


120 eps 400 mcg polv inal 


_K140%ps 400 meg polv inal 


168 cps 400 meg poly inal 


DESONAX 


LPB 


ST.FARMACEUTICO SpA 


DESONAX 


LPB 


IST.FARMACEUTICO SpA, 


11200.698:400 mag] palv.inal 


280 cps 400 meg poly inal 


DESONAX 


LPB 


ST.FARMACEUTICO SpA 


1 flacone 60 cps 400 mcg polv inal 


DESONAX 


LPB 


ST.FARMAGCEUTICO SpA 


XAVIN 
IVAX FARMACEUTICI Srl 


120 cps 400 meg pol inal in flacone 


sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml 


XAVIN 
IVAX FARMACEUTICI Srl 


sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/m 


BUDIAIR 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


inal 200d 200meg 


CORTICOS TEROIDI 
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BUDIAIR 

CHIESI FARMACEUTICI SpA inal 200d 200mcg jet 
MIFLO 200 

PROMEDICA Srl inal 200d 200mcg 
MIFLO 

PROMEDICA Srl inal 2004 200mvy jel 
BUDESONIDE VIATRIS 

VIATRIS SpA 100 dosi 200 mcg polv inal 
BUDESONIDE VIATRIS 

VIATRIS SpA 1car 2,189 
BUDESONIDE VIATRIS 

MIATRIS SpA 2cant 2,189 


BUDESONIDE VIAT. 
VIATRIS SpA ric 1cart2 18 


BUDESONIDE VIAT. 
VIATRIS SpA ric 2cart2,18 


BUDESONIDE VIAT. 


VIATRIS SpA ric 1cart100d 
RIBUSPIR 
2 MASITERMARMA SH — ir. al sospxinal 200meg 2000 ON 
RIBUSPIR 
MASTER PHARMA Srl sospxinal jot 200mog 
BUDOSAN 
DR.FALK PHARMA GMBH 90 cps gastrores 3 mg 
BUDOSAN 
__PA-FALK PHARMA GMBH O 100opsgastrores mg NI 
BUDOSAN 
DR.FALK PHARMA GMBH 10 cps gastrores 3 mg 
BUDOSAN 
__PRFALK PHARMA GMBH O  SOcpsgastroresdmg fn 
BUDOSAN 
DR.FALK PHARMA GMBH 120 cps gastrorés;3 mg 


budesonide + formoterolo 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 10 Mofiod 60 dosi 160/4,5 meg polv 


SYMBIGCORT 
ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 2 monod 60 dosi 160/4,5 mog polv inal 


60 dosi 160/4,5 meg polv inal _____ 


a monog 60 dosi 160/4,5 mog'polv inal____ 


SYMBICORT 
l ASTRAZENECA SpA _ 18 monod 60 dosi 150/4,5 meg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA SpA 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 


SYMBICORT 
ASTRAZENECA-SpA 


SYMBICORT 

ASTRAZENECASpA 2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
SYMBIGORT 

ASTRAZENECA SpA 10 monod 120 dosi 160/4,5 meg polv inal 
SYMBICORT 

ASTRAZENECA SpA 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


CGRTGOSTERGIRI 1 
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SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


10 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


3 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


2 monod 60 dosi 160/45 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


18 monod 60 dosi 180/4,5 mey polv irral 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


120 dasi 160/4,5 meg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


3 monod 120 dosi 16D/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


2 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 


SINESTIC 


BIOFUTURA PHARMA Srl 


SINESTIC 
BIOFUTURA PHARMA Srl 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 1 monod 50 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 10 monod 80 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 
___HMESA SpA ____________—’—_3monod60dosi160/45megpolvinalieney — 
ASSIEME 
SIMESA SpA 2 monod 60 dosi 160/4,5 mcg polwàinal 
ASSIEME 
___MESA SPA 18 Monod60 dosi 150/4,5 meg polv mal n 
ASSIEME 
SIMESA SpA 120 erog 160/4,5 meg asròsol 
ASSIEME 
SIMESA SpA 3 monod 120ldosin60/4,5 mog polv inal 
ASSIEME 
sit IAP a siii 2 mon6dM20 dosi 160/4,5 meg polv imal 
ASSIEME 
___KMESA SPA’ (f0rftonod120dosi160/45megpolvinal 
ASSIEME 
SIMESA SpA 18 monod 120 dosi 160/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 80/4,5 meg pol inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 2 monod 80 dosi 80/4,5 meg pol inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 3 monod 80 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 10 monod 60 dosi 80/4 Smeg polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 18 monod 60 dosi 80/4,5 polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA*\SpÀ 120 dosi 30/4,5 mey polv inal 
ASSIEME MITE 
SIMESA SpA 2 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 


‘CORTICOSTEROIDI 
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ASSIEME MITE 


SIMESA SpA 3 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 


ASSIEME MITE 


SIMESA SpA 10 monod 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
ASSIEME MITE 

SIMESA SpA 18 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 1 monod 60 dosi 320/9 meg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 2 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 3 monod 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 10 monad 60 dosi 320/9 mcg polv inal 
ASSIEME 

SIMESA SpA 10 inonod 60 dosi 320/9 mcy polv inal 
SYMBICORTMITE 

ASTRAZENECA SpA 60 dosi 80/45 meg polv inal 
SYMBICORTMITE 

ASTRAZENECA SpA 3 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
SYMBICORTMITE 

ASTRAZENECA SpA Zinal 60d 80/45 

SYMBICORTMITE 

ASTRAZENECA SpA 10 moned 60d 80/4,5 meg polv inal 


SYMBICORTMITE 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORTMITE 


ASTRAZENECA SpA 2 monod 120 dosi 80/4,5 mcg'polv inal 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA Sinal 120d 80/4, 


SYMBICORTMITE 
ASTRAZENECA SpA 


SYMBICORTMITE 


19 monod {20 dg, 60/4,5 mog paly inal ___ 


Re lui 18 mod: 120 dosi 80/4,5 meg polvinal 
SINESTICMITE 
___BOFUTURA PHARMA Srl (60dosi 80/45 megpolvimal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFLUTURA PHARMA Srl 2 monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 10 monad 60 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Stl 18 monod 50 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA.Sr! 1 monod 120 dosi 80/4,5 mcg polv inal 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 2inal 120d 80/4,5 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl Sinal 120d 90/4,5 
SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 10inal 120d 80/4, 
CORTICOSTEROIDI 
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SINESTICMITE 
BIOFUTURA PHARMA Srl 


1&inal 1200 80/4, 


Serie generale - n. 264 


‘cortisone 


CORTONE ACETATO 


ST.CHIM.INTERNAZ. RENDE Srl 20 cpr 25 mg 
CORTONISONE ACETATO 
DYNACREN Lab.Farmaceutico Srl 20 cpr 25 mg 

«deflazacori 

FLANTADIN 

EOFARMA Srl 10 cpr 6 mg 
FLANTADIN 

EOFARMA Srl 10 cpr 30 mg 
FLANTADIN 
TEOFARMA Srl git os 13 ml 22,75 mg/ml 
FLANTADIN 
TEOFARMA Srl git fiala 8ml 
DEFLAN 
LAB.GUIDOTTI SpA 10 cpr 6 mg 
DEFLAN 
LAB.GUIDOTTI SpA 10 cpr 30 mg 
DEFLAN 


LAB GUIDOTTI SpA 


gtt os 13 ml 22,75 mg/ml 


DEFLAN 


LAB.GUIDOTTI SpA 


desametasonhe 


os gtt 8ml 22,75mg/ml 


DECADRON 
VISUFARMA Sr 


DECADRON 
VISUFARMA Sr 


10 cpr 0,5 mg 


10 cpr 0,75 mg 


DECADRON 
VISUFARMA Sr 


DECADRON 
VISUFARMA Sr 


MEGACORT 
FARMA 1 Srl 


FOSF. 


FOSF. 


1 fiala 1 ml 4 mg/A ml 


1 fiala 2 ml&mg/2rml 


3 fiale IMEV 4 mg 1 ml 


SOLDESAM 


LAB.FARMACOLOGICO MILAN.$rl 


3 fiale IM EV ev 4 mg 1 ml 


SOLDESAM 
LAB.FARMACOI 


LOGICO MILAN.Srl 


git os 10 ml 0,2% 


SOLDESAM FTE 


LAB.FARMACOLOGICO MILAN.Srl 3 fiale IM EV 8 mg 2 ml 
DOXIPROGT 

ABIOGEN PHARMA SpA Ssupp 

DOXIPROCT 

ABIOGEN PHARMA SpÀ 


DESAMETAZONE AD. 


A.D.PHARMA 2 


(00 0»Srl 


pom derm 20 g 


40 cpr 0,5 mg 


DESAMETASONE 


ITALFARMACO SpA 


DESAMETASONE 
ECQOBI FARMACEUTICI ses 


__1ocprosmg _____ 


10 cpr 0,5 mg 


CORTICOSTEROIDI 
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DESAMETASONE 

BELTAPHARM SpA 10 cpr 0,5 mg 

DESAMETASONE FOSF 

MAYNE PHARMA, Srl 3 fiale IM EV 4 mg 

DESAMETASONE FOSF 

MAYNE PHARMA Srl 1 fiala IM Ev 8 mg 
«“desossicortone 

CORTIRON 

SCHERING SpA 4 fiale IM 10mg1 ml 

CORTIRON DEPOT 

SCHERING SpA 1 fiala IM 50 mg 1 ml 


ffunisolide 


SYNTARIS BRONCH. 
RECORDATI SpA 


"0,42% sospensione pressurizzata per inalazione" 1 flacone 10 ml 


NISOLID 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


aerosol dosato 200 dosi 


NISOLID JET 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


sospxinal 200d 250 


LUNIBRON 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


"30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare" 1 flacone 


LUNIBRON 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


15fl 2ml 2mg/2ml 


LUNIBRON 
VALEAS IND.CHIM.FARMAC. SpA 


150 2 1r1g/2rul 


NISOLID 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


“AD" 15 fiale 2 ml 0,1% aerasal 


NISOLID 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


"BB" 15 fiale 2 ml 0,05% aerosal 


NISOLID MONOD. 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


aer 20f1 0,1% 


NISOLID MONOD. 
CHIESI FARMACEUTICI SpA 


aer 20/1 0,05% 


PULMIST JET 
MADAUS Srl 


sospxinal 25Dmeg/d 


PULMIST 


PULMIST 
MADAUS Sr 


PULMIST 
MADAUS Sr 
PULMIST 

MADAUS Srl 


PULMIST 
MADAUS Srl 


AERFLU 
LAB. BONISCONTRO\E/GAZZONE Srl 


"AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 


ad nabul 2Dmonned 2ml 


soluz nebul 30 ml 0,1% 


"BB" soluz nchul 15 fiale 2 ml__ 


22Db.Me FU SSmonbgieni, ar 


AERFLU 
LAB. BONISEONTRO E GAZZONE Srl 


AERFLU 
LAB. BONISCONTRO E GAZZONE Srl 


“AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 


bb nebul 15fl 1mg/2ml 


ASMAFLU 
MAX FARMA Srl 


: CORTICOSTEROIDI 


soluz nebul 30 ml 0,1% 
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ASMAFLU 
MAX FARMA Srl "BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml 
ASMAFLU 
MAX FARMA Srl “AD” soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
DORICOFLU 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
GAREFLU 
FARMA | Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
CAREFLU 
FARMA 1 Srl AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 
CAREFLU 
FARMA 1 Srl bb sol nebul 1511 2ml 
NEBULCORT 


ITALCHIMIGCI SpÀ 


soluz nebul 30 ml 0,1% 


FLUMINEX 
FOURNIER PHARMA SpA 


VENTOFLU 
PLIVA PHARMA Spa 


saluz nebul 30 ml 0,1% 


soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,1% 


VENTOFLU 
PLIVA PHARMA Spa 


saluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05% 


AEROLID 
VECCHI & PIAM Sapa 


AEROLID 
VECCHI & PIAM Sapa 


__Soluz nebul30 ml D1% 


AD" soluz nebul 15 fiale 2 mg 2 ml 


AEROLID 
VECCHI & PIAM Sopa 


INALCORT 
FARMAC.CA3ER SpA 


Mb nebASilmgi2l, i, 


soluz nebul 30 ml 0,1 % 


FLUNISOLIDE ABG 
ABC FARMACEUTICI SpA 


TURM 
BIORES ITALIA Srl 


NEREFLUN 
NEW RESEARCH Srl 


EUROFLU 
EURO-PHARMA Srl 


EUROFLU 
EURO-PHARMA Srl 


EUROFLU 
EURO-PHARMA Srl 


ASSOLID 
KONPHARMA Srl 


x SOlUZ NebLI 20.mI 17%. 


soluz nebul 30 ml0,1% 


BB" saluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05% 


spray fl 20ml 0,025% 


saluz nebul 30 ml 0,1% 


FLUNISOLIDE SANDOZ 
SANDOZ SpA 


soluz nebul 30 ml 0,1% 


FLUNISOLIDE DOR 
DOROM Srl 


nebul 0,1%30ml 


NISORAN 
AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl 


soluz nebul 30 ml 0,1% 


PLAUDIT 
SO.SE.PHARM Srl 


AD" soluz nebul 15 fiale 2 ml 


PLAUDIT 
SO:SE. PHARM Srl 


BB" soluz nebul 15 fiale 2 ml 


KAIMIL 
LISAPHARMA SpA 


soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 
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FLUNITOP 

PIERRE FABRE PHARMA Srl soluz ncbul 30 ml 0,1% 
FLUNITOP 

PIERRE FABRE PHARMA Srl AD" soluz nehul 15 fiale 2 mg 2 ml 
FLUNITOP 


PIERRE FABRE PHARMA Srl BB" soluz nebul 15 fiale 1 mg 2 ml 


FLUNISOLIDE EG 


EG SpA soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 

SIRMIN 

ALMUS Srl soluz nebul 30m 0,1% 

GIVAIR 

EPIFARMA Srl soluz nebul 30 ml 1 mg/ml 

FLUBIOS 

BIOPROGRESS SpA IND.CHIM.FARM. soluz nebul 30m 0,19% 

FLUNISOLIDE TAD 

TAD PHARMA ITALIA Srl neb 30m 0,1% 

LEVONIS 

FARMACEUTICI T.$. $rl BB" saluz nebul 15 fiale 1 mo/2 ml 

LEVONIS 
___FARMACEVTICIT.S. Sl ___—__—_—“’— AD'soluznebul15 fiale 2 mg? mi AV 

LEVONIS 


FARMACEUTICI T.S. Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 


FLUNISOLIDE M.G. 
MERCEK GENERICS ITALIA SpA soluz nebul 15 fiala 1 mg/2 ml 


FLUNISOLIDE M.G. 
MERSKGENERICS ITALIA Spa soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 


FLUNISOLIDE M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 


FLUNISOLIDE RAT 


RATIOPHARM GMBH soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml 


FLUNISOLIDE RAT 
RATIOPHARM GMBH soluz nebul 15 fiale.2 mîg/2 ml 


FLUNISOLIDE RAT 
RATIOPHARM GMBH 


__Soluz nebul30 Mh30 mg/s0 mi 


CITIFLUX 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl bb neb15ffffng/2mI 
CITIFLUX 

___TT.IABFARMACEUTICO Sl _—_—— ADoluz nebul15 fiale 2mg2 ml 
GITIFLUX 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE PL 
PLIVA PHARMA SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
DESAFLU 
COPERNICO Srl soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE ALLEN 
ALLEN SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE HEX 
HEXAL SpA soluz nebul 30 ml 0,1% 
FLUNISOLIDE ANG 
ANGENERICO SpA neb 30m 0,1% 
ELIOSID, 
NEW RESEARCH Srl soluz nebul 15 fiale 2 mg/2 ml 
ELIOSID 
NEW RESEARCH Srl soluz nebul 15 fiale 1 mg/2 ml 
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ELIOSID 

NEW RESEA?CH Srl spray 20ml 0,025% 
NAMBROL 

LEVOFARMA Srl nebul 15fl 1m 
NAMBROL 

LEVOFARMA Srl nebul 15fl 2m 
NAMBROL 

LEVOFARMA Srl nebul 3071 1m 
NAMBROL 

LEVOFARMA Srl nebul 30fl 1m 
FLUNISOLIDE ITA 

ITALCHIMICI SpA 15 monnd 1mg/2 
FLUNISOLIDE ITA 

ITALCHIMICI SpA 15 monod 2mg/2 
FLUNISOLIDE ITA 

ITALCHIMICI SpA 30 monod 1mg/1 


FLUNISOLIDE ITA 


ITALCHIMICI SpA 30 monod 0,5mg 


FLUNISOLIDE BIOSUD 
BIOSUD:-Sa nebul 15f1 


FLUNISOLIDE BIOSUD 
BIOSUD Srl nebul 15fl 


FLUNISOLIDE BIOSUD 
BIOSUD Srl nebul 20f1 


FLUNISOLIDE BIOSUD 


BIOSUD Srl nebul 30fl 


FLUNISOLIDE PRC 
DOC GENERICI Srl nebul 15fl Img 


FLUNISOLIDE PRC 
DOC GENERICI Srl 


FLUNISOLIDE PRG 
DOC GENERICI Srl nebul 30fl Img 


_nebul 15f 2mg 


FLUNISOLIDE PRG 
DOC GENERICI Srl 


NEBULGEN 
GENETIC $pA 15 MonodyImg/ 


NEBULGEN 
GENETIC SpA 


pebul 005 P_ 


{15 mionod 2mg/ 


NEBULGEN 
GENETIC $pA 30monod 1mg/1 
NEBULGEN 
GENETIC SpA 30monod 0.5mg 


flunisolide+salbutamolo; 


PLENAER 
____VALEASO > "0.5 mg+ 0,5 mg soluzione da nebulizzare” 20 flaconi da 0,5 mg+? 
PLENAER 
__VATEAS O le '25mg+ 10 mg sospensione pressurizzata per inalazione” flacone E 
fluocinolone%. 
PROCTOLYN 
RECORDATI SpA pom rettale 20 g 
PROCTOLYN 
REGORDATI SpA pom derm 409 


CORTICOSTEROIDI . 
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PROCTOLYN 
RECORDATI SpA 10 supposte 2 g 
PROCTOLYN 
RECORDATI SpA 12supp 2g 
PROCTOLYN 
RECORDATI SpA tubo crema rettale 30 g 
DERMOLIN GLICOLE 
LA.FA.RE. Srl soluz vag 10liale 

filocortolone 
ULTRALAN 


SCHERING SpA 


10 cpr 20 mg 


fluocortolone+cincocaina 


ULTRAPROCT 
INTENDIS 12 supposte 
ULTRAPROCT 
INTENDIS SpA ung rett 30 g 

fluticasone 
FLIXOTIDE BB 
GLAXOSMITHKLINE SpA sospxinal 120d 25 
FLIKXOTIDE 50 
GLAXOSMITHKLINE SpA "50 meg sospensione pressurizzata per inalazione 1 contenitore e 
FLIXOTIDE 125 
GLAXOSMITHKLINE SpA "125 mcg sospensione pressurizzata per inalaziorie” 1 contenitore 
FLIXOTIDE 250 
GLAXOSMITHKLINE SpA sosp inal 120 erog 250 meg 
FLIXOTIDE BB 
GLAXOSMITHKLINE SpA diskus 2&d 50mcg 
FLIXOTIDE BB 
GLAXOSMITHKLINE SpA diskus 60d 50mcg 
FLIXOTIDE 100 
GLAXOSMITHKLINE SpA diskus 28d 100mé 
FLIXOTIDE 100 
GLAXOSMITHKLINE SpA 80 dosi 100 meg polv inal 
FLIXOTIDE 250 
GLAXOSMITHKLINE SpA diskuîs 28d 250me 
FLIXOTIDE 250 
GLAXOSMITHKLINE SpA 60‘dosi 250 mcg polv inal 
FLIKXOTIDE 500 
GLAXOSMITHKLINE SpA diskus 28d 500me 
FLIXOTIDE 500 
GLAXOSMITHKLINE SpA 60 dosi 500 mcg polv inal 
FLIXOTIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA sosp nebul 10 nebules 500 meg 2 ml 
FLIKXOTIDE 


GLAXOSMITHKLINE SpA 


FLIXOTIDE 
GLAXOSMITHKkINE=SpA 


FLIXOTIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


FLIXOTIDE 
GLAXOSMITHKLINE SpA 


CORTICOSTEROIDI: 


___Sospxinal 60d 250meg 


nebules 10d 2mg/2mI 


sospxinal 60d 125meg 


nebules 20d500meg/2m 
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PRONTOFLU PEDIAT. 
VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA 


aer 120er 25 


PRONTOFLU MITE 
VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA 


aer 120d 50meg 


PRONTOFLU 
VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA 


aerosol 60d 125mceg 


PRONTOFLU FORTE 
VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA 


er 604 250m1cy 


PRONTOFLU PED.DISK 


VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA polv 15disk 
PRONTOFLU MITE DISK 

VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA polv 15dis 
PRONTOFLU DISK 

VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA polv Tdisk 4d 
PRONTOFLU FORTE DISK 

VALDA LAB.FARMACEUTICO SpA polv 7dis 


HIZOLLIN PED. 
GLAXO ALLEN SpA 


aeros 120d 25mcg 


HIZOLLIN MITE 
GLAXO ALLEN Spà 


aeros 120d 50mcg 


HIZOLLIN 
GLAXO ALLEN SpA 


HIZOLLIN FORTE 
GLAXO ALLEN SpA 


HIZOLLIN DISK 
GLAXO ALLEN SpA 


HIZOLLIN MITE DISK 


aeros 60d 125mceg 


fer 60d 250mog ______ 


bb 15disk4d50meg 


GLAXO ALLEN SpA polv 15disk 
HIZOLLIN DISK 

GLAXO ALLEN SpA polv 7disk 4d 
HIZOLLIN FORTE DISK 

GLAXO ALLEN SpA polv 7dis 


FLUSPIRAL BB 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN,Srl 


sospxinal(120d 25 


FLUSPIRAL 50 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


FLUSPIRAL 125 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


FLUSPIRAL 250 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


_Sosfyjnal 120 dosi 50 meg_____ 


sosp inal 120 dosi 125 m 


sosp inal 120 dosi 250 m 


cg 


cg 


FLUSPIRAL 
A-MENARINI IND.FARM.RIUM.Sr| 


FLUSPIRAL 
A.MENARINI IND.FARM.RIUNESr 


polv inal 28d 50meg 


polv inal 28d 100meg 


FLUSPIRAL 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


polv inal 28d 250meg 


FLUSPIRAL 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


FLUSPIRAL 
A-MENARINI IND.F ARA.RIUN.Srl 


polv inal 28d 500meg 


polv inal 60d S0meg 


FLUSPIRAL 100 
A-MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


60 dosi 100 mcg polv inal 


CORTICOSTEROIDI 
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FLUSPIRAL 500 
ALMENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


FLUSPIRAL 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


60 dasi 500 meg polv inal 


10 nebules 500 meg 2 ml aerosol 


FLUSPIRAL 
A-MENARINI IND.FARM.RIUN Srl 


nebul 10d 2rng/2ml 


FLUSPIRAL 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


FLUSPIRAL 
AMENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


sospxinal &Derog 125 


sospxinal 60erog 250 


FLUSFIRAL 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.SrI 


nebul 20d 500mcg'f2mI 


FLUSPIRAL 
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl 


nebul 20d 2mg/2ml 


fiviticasone +:salmeterolo 


SERETIDE DISKUS 50/100 


GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 

SERETIDE DISKUS 50/250 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 

SERETIDE DISKUS 50/500 

GLAXOSMITHKLINE SpA inal28d 

SERETIDE 

GSK diskus 50/100 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 
SERETIDE 

GSK diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polW,per inalaz 
SERETIDE 

GSK 


diskus 50/500 1 inalatore 60 dosi polv per inalaz 


SERETIDE DISKUS 50/250 


GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 
SERETIDE DISKUS 50/500 
GLAXOSMITHKLINE SpA 3inal60 


SERETIDE 


SERETIDE 
GSK 


SERETIDE 
GSK 


evohaler 25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione 1i 


evohaler 25/250 meg sospensione pressurizzata per inalazione 1 i 


ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNAT. O.LS.A 


ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. OLLS.A 


ALIFLUS DISKUS:50/500 
MENARINI INTERNAT, O,LS.A 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL 


_ Anal26d) 


inal 28d 


inal 28d _ 


diskus 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 meg + 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL 


diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 meg + 


ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL 


diskus 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 mog + 


| CORTICOSTEROIDI 
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ALIFLUS DISKUS 50/100 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 3 inalatori 60 dosi polv inal 
ALIFLUS DISKUS 50/250 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A 2inal60d 
ALIFLUS DISKUS 50/500 
MENARINI INTERNAT. O.L.S.A Zinal60d 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL evohaler 25/50 mey sospensione pressurizzata per inalazione 1 in 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL avohaler 25/125 meg sospensione pressurizzata per inalazione 1 i 
ALIFLUS 
MENARINI INTERNATIONAL evohaler 25/250 meg sospensione pressurizzata per inalazione 1 i 
idrocortisone 
IDROGET 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA Blav vag 
KINOGEN 
GEYMONAT SpA 10 flaconi vaginali 10 ml 
KINOGEN 
GEYMONAT SpA lav vag pronta Sfiale 
CORTINAL 
TEOFARMA Srl 15 fiale 6 mg - 4 mg 2 ml aerosol 
SOLUCORTEF 
PHARMACIA ITALIA SpA 1 flacone IM EV 100 mg 2 ml 
SOLUCORTEF 
PHARMACIA ITALIA SpA 1 flacone IM EV 250 mg 2 ml 
SOLUCORTEF 
PHARMACIA ITALIA SpA 1 flacone IM EV 500 mg 4 ml 
PROCTOSEDYL 
BAYER SpA "crema rettale" tubo 20 g 
PROCTOSEDYL 
BAYER SpA “supposte” 6 supposie 
FLEBOCORTID 


‘GRUPPO LEPETIT SpA 


3 fiale 25 mg 3 fialesolv 2 ml 


FLEBOCORTID 
GRUPPO LEPETIT SpA 


FLEBOCORTID 
GRUPPO LEPETIT SpA 


FLEBOCORTID 
‘GRUPPO LEPETIT SpA 


NEVAGORT 


FINDERM FARMACEUTICI Srl 


ffiala Amg 7A frala sO 2 


1 fialanE\V/500 mg + 1 fiala solv 5 ml 


_1 fiala EV1 g.+1 fiala solv 10 ini 


4 avuli vaginali 


PREPARAZIONE H 
WHITE HALL LABORATORIES LMT 


PREPARAZIONE H 
WHITE HALL LABORATORIES LMT 


PREPARAZIONE Hi 
WHITE HALL LABORATORIES LMT 


PREPARAZIONE.H 


WHITE HALKLABORATORIES LMT 


_0,50/100g + Sg/100g Tubo erama __ 


_0:59/1009 + 5g/100g Tubo erama __ 


0,5g9/100g + 5g/100g Tubo crema 


0,59/100g + 5g/100g Tubo crema 


MICTASONE 
FARMAC.FORMENTI SpA 


10 supposte 


EMORRIL 


CHEFARO PHARMA ITALIA Srl 


CORTICOSTEROIDI 
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PROCTIDOL 
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA 


PREPACORTH 
WYETH CONSUMER HEALTH CARE 


"0,5% +5% unguento rettale"tubo 20 g 


0,59/100g | 5g/100g Tubo crema 


RAPICORT 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


fiala _100mg + solv 


RAPIGORT 
MALESCI SpA IST.FARMACOBIOL. 


GOLIFOAM 
MEDA AB. 


fiale 500mg + fiale 5ml 


14 dosi schiuma rettale 20,8 g + 14 applic 


PROCTOSOLL CREMA ANTIEMOR. 
ALFA WASSERMANN SpA 


“crema” tubo da 20g 


PREPARAZIONE ANTIEM.GIUL. 
GIULIANI SpA 


20g 


CORTOP 
MAYNE PHARMA Srl 


1 fiala IM EV 100 mg + 1 fiala solv 2 m 


CORTOP 
MAYNE PHARMA Srl 


1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 5m 


PROCTOFOAM HC 
MEDA AB. 


PROCTOFOAM HG 
MEDA A.B. 


schiuma rettale 12 g 


schiuma rettale 24 g 


metilprednisolone 


MEDROL 
PHARMACIA ITALIA SpA 


10cpr div Amg 


MEDROL 
PHARMACIA N.V./S.A. (BE) 


30 cpr div 4 mg 


MEDROL 
PHARMACIA N.v./S.A. BE) 


METILBETASONE 
SO.SE.PHARM Srl 


___20 cpr div 16 mg», 


3 fiale IM 80 mg.+ 3 fiale soly 


DEPOMEDROL 
PHARMACIA N.V./S.A. (BE) 


DEPOMEDROL 
PHARMACIA N.v./S.A. [BE) 


_____I fiala 40 mg.tmi +1 siringa 


3iale 40 mg 1 ml + 3 siringhe 


URBASON SOLUB. 
AVENTIS PHARMA SpAÀ 


URBASON SOLUB. 
AVENTIS PHARMA SpA 


3 fiale 20 mg + 3 fiale solv 1 ml 


1 tiala 40 mg + 1 fiala solv 1 ml 


URBASON SOLUB.FTE 
AVENTIS PHARMA SpA 


ESAMETONE 
LISAPHARMA SpA 


ESAMETONE 
LISAPHARMA SpA 


ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl 


___1 fiala EV 250 mg +1 fiala soivGml 


RO pri mg 


10 cpr 4 mg 


5 fiale IM EV 8 mg + 5 fiale solv 2 ml 


ASMACORTONE 
NUOXO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl 


IM EV 1 fiala Smg ! fiala 2ml 


ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ. Srl 


IM EV 1 fiala 20mg + fiala 2ml 


CORTICOSTEROIDI 
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ASMACORTONE 
NUOVO CONSORZ.SANIT.NAZ, Srl 5 fialo IM EV 20 mg + 5 fiale solv 2 ml 
FIRMAGORT 
F.LRMA, SpA 40 apr 4 mg 
FIRMACORT RITARDO 
FIRMA, SpA 10 cont 4mg 
FIRMACORT RITARDO 
FIRMA. SpA 10 conf 8mg 
FIRMACORT 
F.LR.M.A. SpA IM EV 3 amp + 3 fiale 8mg 
FIRMAGORT 
F.LR.M.A. SpA IM EV 3 amp + 3 fiale 20mg 
SOLUMEDROL 
PHARMACIA N.V./S.A. (BE) 1 flacone IM EV 40 mg 1 ml 
SOLUMEDROL 
PHARMACIA N.V./S.A. (BE) 1 fiala IM EV 125 mg 2 ml 
SOLUMEDROL 


PHARMACIA N.v./S.A. (BE) 


1 fiala IM EV 500 mg + 1 fiala solv 8 ml 


SOLUMEDROL 
PHARMACIA N.V./S.A. (BE) 


1 fiala IM EV 1 g+ 1 fiala solv 16 ml 


SOLUMEDROL 
PHARMACIA N.V./S.A. (BE) 


1 flaconcino IM EV 2 g — 1 flaconcino soly 32 ml 


URBASON 
AVENTIS PHARMA SpA 


10 cpr 4 mg 


URBASON 
AVENTIS PHARMA SpA 


URBASON 
AVENTIS PHARMA SpA 


__10 cpr8 mg rilascio prolungato n= 


10 cpr 4 mg rilascio prolungato 


METILPREDNISOLONE A. 


A-D.PHARMA 2000 Srl 10 cpr8 mg 
METILPREDNISOLONE A 
A-D.PHARMA 2000 Srl 100 cpr 4 mg 
METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 10 cpr 4 mg 
METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 100 affulra 
METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA $d0cpr 8 mg 


METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1000 cpr 4 mg 


METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 


10 cpr 8 mg 
METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 100 cpr 8 mg 
METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 500 cpr 8 mg 


METILPREDNISOLONE 
NOVA ARGENTIA SpA 


1000 cpr 8 mg 


SUPRESOL 
BIOLOGICI ITALIA LABORAT.Srl 


1 flaconsino 40 mg + 1 fiala soly 1 ml 


metilprednisolone + lidocaina 


DEPOMEDROL+LID. 
PHERMACIA N.v./S.A. (BE) 


1 fiala 1 ml + 1 siringa 


CORTICOSTEROIDI: 
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DEPOMEDROLELID. 
PHARMACIA N.W./S.A. (BE) 


3 fiale 1ml + 3 siringhe 


Serie generale - n. 264 


DEPOMEDROLLID, 
PHARMACIA N.V./S.A. {BE} 


prednisolone 


1 fiale 2ml + ‘siringa 


METIGORTELONE 
SCHERING PLOUGH SpA 


20 cpr 5 mg 


METICORTELONE 
SCHERING PLOUGH SpA 


10 cpr 2,5 mg 


METICORTELONE 
SCHERING PLOUGH SpA 


1 fiala iniet 125 mg 


CORTISOLONE 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 


20 cpr 5 mg 


ETAPROCTENE 
ANGELINI SpA 


pom rettale 10 gl 


ETAPROCTENE 
ANGELINI SpA 


supp 


SOLUDACORTIN 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SOLUDACORTIN 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


3 fiale EV 10 mg + 3 fiale solv 


3 fiale EV 25 mg + 3 fiale soly 


SINTISONE 
PHARMACIA ITALIA SpA 


10 cpr 6,65 mg 


SINTISONE 
PHARMACIA ITALIA SpA 


20 cpr 


SINTISONE 
PHARMACIA ITALIA SpA 


prednisone 


DELTACORTENE 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


ps OSgN Om 1939 — 


10 cpr 5 mg 


DELTACORTENE FORTE 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


10 cpr 25 mg 


DELTACORTENE 
BRUNO FARMACEUTICI SpA 


20 cpr 5 mg 


lriamcinolone 


KENACORT 
BRISTOL.MYERS SQUIBB Srl 


10 cph4 mg 


KENACORT 
BRISTOL. MYERS SQUIBB Srl 


3 fiale 40 mg 1 ml 


LEDERCORT 
\WYETH LEDERLE SpA 


scir 60 ml 0,04% 


LEDERCORT 
\WYETH LEDERLE SpA 


LEDERCORT 
WYETH LEDERLE SpA 


IPERCORTIS 
AGIPS FARMACEUTICI Srl 


TRIACORT 
PHARMATEXITALIA”Sr] 


TRIACORT 
PHARMATEX ITALIA Srl 


___106pr8 mg 


10 cpr 4 mg 


20 cpr 2 mg 


3 fiale 40 mg 1 ml 


3 Macuni 80 iny/2 rn 


TRIAMVIRGI 
FISIOPHARMA Srl 


3 fiale 40 mg 1 ml 


TRIAMVIRGI 
FISIOPHARMA Srl 


iniet 3 fiala 80mg 2ml 


triamoinoione + clorfenemina 


DIRAHIST 
TEOFARMA Srl 


24 cps 2 mg + 1 mg 
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acebutololo 


SECTRAL 
AVENTIS PHARMA SpA 


30 cpr 400 mg 


SECTRAL 
AVENTIS PHARMA SpA 


PRENT 
BAYER SpA 


PRENT 
BAYER SpA 


ACECOR 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 


ss ECO TRIO Silleomgomi. 


___$0 cpr 400 mg 


50 cpr 200 mg 


30 cpr riv 200 mg 


ACECOR 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 


ACECOR 
SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI)SpA 


50 cpr riv 200 mg 


30c pr riv 400 mg 


ALOL 


30 cpr 400 mg 


atenololo 


TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 


14 cpr 100 mg 


TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 


10 fiale EV 5 mg 10 ml 


TENORMIN 
ASTRAZENECA SpA 


SELES BETA 
SCHWARZ PHARMA SpA 


42 cpr 100 mg 


50 cpr 100 mg 


ATENOL 
C.T. LAB.FARMACEUTICO Srl 


50 cpr 100 mg 


TENOMAX 
BONISCONTRO & GAZZONE Srl 


50 cpr div100 mg 


ATENOLOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


14 cpr100 mg 


ATENOLOLO HEXAN 


HEXAL SpA 50 cpr riv 50 mg 
ATENOLOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO HEXAL 

HEXAL SpA 42 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO RK 


ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


42 cpr 100 mg 


ATENOLOLO EG 
EG SpA 


20 cpr 50 mg 
ATENOLOLO EG 
EG SpA 50 cpr 50 mg 
ATENOLOLO EG 
EG SpA 100 cpr 50 mg 


ATENOLOLO EG 
EG SpA 


BETABLOCCANTI 


20.0 100mg _____ 


— 135 — 


Serie generale - n. 264 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
ATENOLOLO EG 
EG SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO EG 
EG SpA 100 cpr 100 mg 
ATENOLOLO RATIO. 
RATIOPHARM ITALIA Srl 14 cpr 100 mg 
CUXANORM 100MG 
TAD PH.WERK GmbH HEINZ (D) 50 cpr 100 mg 
ATERMIN 
MAGIS FARMACEUTICI SpA 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO PLIVA 
PLIVA PHARMA SpA 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 100 mg 


ATENOLOLO UNION 
LABORATORI ALTER Srl 


50 vpi 100 my 


ATENOLOLO ABC 

ABC FARMACEUTICI SpA 14 cpr riv 100 mg 
ATENOLOLO 

DOROM Srl 14 cpr 100 mg 
ATENOLOLO DOC 

DOC GENERICI Srl 14 cpr 100 mg 


ATENOLOLO DOG 
DOC GENERICI Srl 


42 cpr 100 mg 


ATENOLOLO RATIO 
RATIOPHARM ITALIA Srl 


A eprriv100mg 


ATENOLOLO RATIO. 
RATIOPHARM ITALIA Srl 50 cpr 100 mg 
ATENOLOLO SAND. 

a SPNDOSSPA > ia AOSTSOiiieiaaa 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 14 cpr 100 m@ 


ATENOLOLO SAND. 


__RANDOZ SPA Sepe 
ATENOLOLO SAND. 
L_AANDOT SPA O SOMA 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 30 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
__RANDOZ SPA AD pes a 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 60 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND; 
SANDOZ SpA 98 cpr 50 mg 
ATENOLOLO:SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ, SpA 300 cpr 50 mg 
ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 500 cpr 50 mg 


BETABLOGCANTI 
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20 cpr 100 mg 
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ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


21 cpr 100 mg 


ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


28 cpr 100 mg 


30 cpr 100 mg 


ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


56 cpr 100 mg 


ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


60 cpr 100 mg 


98 cpr 100 mg 


ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


100 cpr 100 mg 


ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


300 cpr 100 mg 


ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


500 cpr 100 mg 


ATENOLOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


BIORITMUS 
F.LR.MA. SpA 


A20pr100mg _____ 


14 vpi div 100 my 


ATENOLOLO ANG. 


ATENOLOLO ANG. 
ANGENERICO SpA 


TENSIBLOCK 
EPIFARMA Srl 


ATENOLOLO 1.G. 
LG.FARMAC.diî IRIANNI GIUSEPPE 


ATENOLOLO FG 


ATENOLOLO IPSO 


42 cpr 100 mg 
= BECPLIOONO iii ail 


IPSO PHARMA Srl 42 cpr 100.mg 


DIUBE 

SIT LABORATORIO FARMAC. $rl 28 cpr riv 100 mg + 25 mg 
DIUBE 50 

SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg 
EUPRES 

ICN PHARMACEUTICALS ITALY Shl 21 cpr 100 mg + 25 mg 
EUPRES MITE 

ICN PHARMACEUTICALSMTALY Srl 21 cpr 50 mg + 25 mg 
TENORETIG 

ASTRAZENECA SpA 

TENORETIO 

ASTRAZENECA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 


TENORETIC MITE 
ASTRAZENECA SpA 


CARMIAN 
TEOFARMA srl 


28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


30 cpr 100 mg + 25 mg 


BETABLOGGANTI 


— 137 — 


Serie generale - n. 264 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
IGROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 60 cpr 100 mg + 25 mg 
IEROSELES 
SCHWARZ PHARMA SpA 60 cpr 50 mg + 12,5 mq 
TENOLONE 
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 30 pr div 100 mg + 25 mg 
TARGET 
LISAPHARMA SpA 14 cpr 100 mg + 25 mg 
TARGET 
LISAPHARMA SpA 21 cpr 100 mg + 25 mg 
TARGET 
LISAPHARMA SpA 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENIGRON 

Mm SAB epr 100 mg 1259 Li Lau 

CLORTANOL 
C.I. LAB.FARMACEUTICO Srl 30 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CLORT.RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 30 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.HEX. 
HEXAL SpA 30 cpr riv 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.HEX, 
HEXAL SpA 


ATENOLOLO CL.DOROM 
DOROM Srl 


ATENOLOLO CL.DOROM 
DOROM Srl 
ATENOLOLO CL.RAT. 

RATIOPHARM GMBH 


2 SO 0priv )imgr So mg 


__28 cpr riv 100 mg +25mg 4 


"MITE" 28 cpr riv 50 mg + 12.5 mg 


28 cpr 50 mg + 1255 mg 


ATENOLOLO CL.RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


ATENOLOLO CL.EG 


val, o 


28 cpr 100. mg + 25 mg 


ATENOLOLO CL.EG 


__EGSPA (288 80 Mg + 12,50 ri... ll. 
ATENOLOLO CLORT. 
LIFEPHARMA SpA 80 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 14 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAN 
SANDOZ SpA 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 14 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 28 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO.CL.SAND 
SANDOZ SpA 20 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 30 cpi 50 + 12,5 my 
ATENOLOLO CL.SAND 
SANDOZ SpA 50 cpr 50 + 12,5 mq 


BETABL OCCANTI 


— 138 — 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 


ATENOLOLO CL.SAND 


SANDOZ SpA 56 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 98 cpr 50 + 12,5 mg 
ATENOLOLO GL.SAND 

SANDOZ SpA 20 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 30 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 50 cpi 100 + 25 my 
ATENOLOLO GL.SAND 

SANDOZ SpA 56 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.SAND 

SANDOZ SpA 98 cpr 100 + 25 mg 
ATENOLOLO CL.M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr50 mg! 12,5 mg 
ATENOLOLO CL.DOC 

DOC GENERICI Srl 28 cpr 100 mg + 25 mg 
ATENOLOLO CL.DOC 

DOC GENERICI Srl 28 cpr 50 mg + 12,5 mg 


atenololo +.indapamide 


NORMOPRESS 
FARMAC.CABER SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 
NORPA 
___PLIVA PHARMA SpA 30prdiv100mg+25m9 (O 
ATINORM 
BIOPROGRESS PHARMA SpA 30 cpr div 100 mg + 2,5 mg 


atenololo + nifedipina 


NIFTEN 
ASTRAZENECA SpA 28 cps 50 mg + 20xmg 


BETAADALAT 
BAYER SpA 28 cps 


MIXER 
BIOMEDICA FOSCAMA IND.CH.F.Sp 


_28gps 59 mg +20mg___ 


betaxololo 


KERLON 
SANOFI-SYNTHELABO SpA 28 cpr 20 mg 
BETOPTIC 
ALCON ITALIA SpA coll 5 ml 0,5% 
BETOPTIC 
ALCON ITALIA SpA coll 10m 0,5% 
BETOPTIC £ 
ALCON ITALIA SpA coll 5 ml 0,25% 
BETOPTICS 

ul ALCON ITALIA SpA BO monodeoll 26M 
BETOPTIG 


AISONITAUA SR 3 monog coll Sm| 0,5% _ 


bisoprofolo 


GONCOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr 10 mg 
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GONGOR MITE 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr 5 mg 
PLUSCOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 5 mg 
PLUSCOR 

SATERSPA: 28 cpr riv 10 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACELTICA 20 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACELTICA 56 opr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACELITICA 100 cpr riv 1,25 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 30 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 56 cpr riv 2,5 mg 
SEQUAGOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 60 cpr riv 2(5 mq 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpf-riv 235 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 dpr riv 2,5 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 20c pr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMAGENTICA 30 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 50 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA,DIWFARMACEUTICA 56 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACELTICA 60 cpr riv 3,75 my 
SEQUACOR 

BRACCO?SpA DIV.FARMACEUTICA 90 cpr riv 3,75 mg 
SEQUACOR 

BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 100 cpr riv 3,75 mg 


- BETABLOCCANTI. 
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SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


28 cpr riv 5 mg 


30 cpr riv 5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


50 cpr riv 5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


56 cpr riv 5 mg 


60 cpr riv 5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


90 cpr riv 5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


100 cpr riv 5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


20 cpr riv 7,9 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


28 cpr riv 7,5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


30 cpr riv 7,5 mg 


50 cpr riv 7,5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


56 cpr riv 7,5 mg 


60 cpr riv 7,5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SO GprINTS Mii __ 


100 cpr riv 7,5 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


20.cprriv 40mg Y_ 


28 cpr riv40 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


50 cpr riv 10 mg 


56 cpr riv 10 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


60 cpr riv 10 mg 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


SEQUACOR 
BRACCO SpA DIV:FERMACEUTICA 


Q0eprrv10mg 


100 cpr riv 10 mg 


CONGESCOR 
MERCK KGAA 


20 cpr riv 1,25 mg 


CONGESCOR 
MERCR®SpA 


GONGESCOR 
MERCK KGAA 


BETABLOCCANTI 
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CONGESCOR 
MERCK KGAA 50 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 56 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 60 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 90 cpr riv 1,25 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 20 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK SpA 28 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 30 cprriv 2,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 50 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 56 cpr riv 25 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 60 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 90 cpr riv 25 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 100 cpr riv 2,5 mg 
CONGESCOR 
op MERCRIGAA — — |. BOITO Rn 
CONGESCOR 
MERCK SpA 28 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 
__MERCKKGAA ______________—80eprivazsmg  _ / ______________ ______E_€—°O ;90_rrrrr rr. 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 50 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 
SERGE, ehe pri i A SBORIVA ON iii ie iii ita, 
CONGESCOR 
se SIERRA rin ee ip n LOCO MI i ie i ce e e n a e le 
CONGESCOR 


MERCK KGAA 


CONGESCOR 

MERCK KGAA 400 cpr riv 3,75 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 20 cpr riv 5 my 
CONGESCOR 

MERC SPA UV BP BE 

CONGESCOR 

MERCK KGAA 30 cpr riv 5 mg 
CONGESGOR 

MERCK KGAA 50 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 56 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK.KGAA 60 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 

MERCK KGAA 90 cpr riv 5 mg 


BETABLOGCANTI 
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CONGESCOR 
MERCK KGAA 100 cpr riv 5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 20 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK SpA 28 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 30 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 50 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 56 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 60 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 90 cpr riv 7,5 mg 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 100 cpi riv 7,5 my 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 20 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 
SMERCEORO dorica SRCOINA DIO pe ca iicrretiie lirieiriii ilelii i 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 30 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 
__MERCKKGAA Berry nn 
CONGESCOR 
e: MERCK KGAAO Bri Og N 
CONGESCOR 
: MRCSKOAA °° ng, ___D-|__ o n a 
CONGESCOR 
MERCK KGAA 90 cpr riv 10 mg 
CONGESCOR 
__MERCKKGAA operi fon nn 
CONGESCOR 
ae MENCSGRA:: onor sr SI fo0eprtivA 25 my 0 0A. 
CARDICOR 
LISOEROPAr, nei EMIL rire iii ei 
CARDICOR 
BAYER SpA 20 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 
3SFBIERORA pio ariano Opi O mg n ro Sie i pie di it ii iii ii 


CARDICOR 
BAYER SpA 
CARDICOR 
BAYER SpA 56 cpr riv 1,25 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 1,25 mg 


CARDICOR 
BAYER SpA 


50 cpr riv 1,25 mg 


90 cpr riv 1,25 mg 


CARDICOR 
BAYERSpA 100 cpr riv 1,25 mg 


CARDICOR 
BAYER SpA 


20 cpr riv 2,5 mg 
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CARDICOR 
BAYER SpA 28 cpr riv 2,5 mg 
CARDIGOR 
BAYER SpA 20 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 50 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 56 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 60 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 90 cpr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 100 epr riv 2,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 20 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 28 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
RR RR E e O 
CARDICOR 
BAYER SpA 50 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 56 cpr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
__BAVERSPÀA —  60oprriva75mg © Vee 
CARDICOR 
Iii 90 cpr riv 3,75 MY N 
CARDICOR 
BAYER SpA 100 apr riv 3,75 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 20 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 
__BAVERSA 2Boprrlv5migit, 
CARDIGOR 
BAYER SpA 30 cprrivaS mg 
CARDICOR 
__BAVERSPA (60 derrivSmg 
CARDICOR 
BAYER SpA 56 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 60 cpr riv 5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 90 cpr riv 6 mg 
CARDICOR 
IT /—-=®-—-* im OD ODDO 
CARDICOR 
BAYER SpA 20 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 28 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 
BAYERMSpA 30 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 
BAYER SpA 50 cpr riv 7,5 mg 


BETABLOGGANTI 


id 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 


CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 7,5 mg 
GCARDICOR 

BAYER SpA 60 cpr riv 7.5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 90 cpr riv 7.5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 100 cpr riv 7,5 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 28 cpr riv 10 mg 
GARDICOR 

BAYER SpA 20 cpr riv 10 mg 
GARDICOR 

BAYER SpA 50 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 56 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

_ BAVERSPA BD eprrivitmg È 

CARDICOR 

BAYER SpA 90 cpr riv 10 mg 
CARDICOR 

BAYER SpA 100 cpr riv 10 mg 
BICONCOR 


BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 


BICONCOR 
AD 


2 &/CRrIVS mgadzio mo 


BICONCOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 14 cpr riv 10 mg + 25 mg 
BICONCOR 
BRACCO SpA DIV.FARMACEUTICA 28 cpr riv 10 mg +25 Ma 
VASPERDIL 

BRACCO IMAGING SpA — 0/14 priv Syfig ga mE —" " 
VASPERDIL 
BRACCO IMAGING SpA 28 cpr ris mg + 12,5 mg 
VASPERDIL 

___BRACCO IMAGING SpA fflA@prriviomg 25m © SS] 
VASPERDIL 
BRACCO IMAGING SpA 28 cpr riv 10 mg + 25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 50 cpr riv 2,5 my/6,25 my 
LODOZ 
MERCK SpA 60 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 90 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 100 cpr riv 2,5 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCISpA 30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 50 cpr riv 5 mg/6,25 mg 


BETABL OCCANTI 
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LODOZ 
MERCK SpA 60 cpr riv 5 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 90 cpr riv 5 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 100 cpr riv 5 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK Spà 30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 50 cpr riv 10 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 60 cpr riv 10 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 90 cpr riv 10 mg/6,25 mg 
LODOZ 
MERCK SpA 100 cpr riv 10 mg/6,25 mg 

carteololo 
CARTEOL 
SIFI SpA coll 5 ml 1% 
GARTEOL 
SIFI SpA coll 5 ml 2% 
CARTEOL 
SIFI SpA 30 monod call 0,3 ml 1% 
CARTEOL 
SIFI SpA 30 monod coll 0,3 ml 2% 

carvedilolo 
DILATREND 
ROCHE SpA 30 cpr div 25 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 15 cpr div 50 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 14 cpr 6,25 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 28 cpr div6:25 my 
DILATREND 
ROCHE SpA 56 cpr 6,25 mg 
DILATREND 

ROSS — n M 28 pr 12,5 MO _ 
DILATREND 
ROCHE SpA 56 cpr 12,5 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 56 cpr 25 mg 
DILATREND 
ROCHE SpA 28 cpr 
KREDEX 
SAITHKLINE BEECHAM=SpA 30 cpr div 25 mg 
KREDEX 
E le, A 11.1: L'E I ON E N TTI TT TT 

KREDEX 
ROBIN Sell 14 cpr div 6,25 mg 
KREDEX 
ROBIN Sti 28 cpr div 6,25 mq 


BETABL'OCCANTI 
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KREDEX 
ROBIN Sr 56 cpr div 6,25 mg 
KREDEX 
ROBIN Sr 28 cpr div 12,5 mg 
KREDEX 
ROBIN Sr 56 cpr div 12,5 mg 
KREDEX 
ROBIN Sr 56 cpr div 25 mg 
KREDEX 
ROBIN Sr 28 cpr div 3,125 mg 
KREDEX 
ROBIN Srl 28 cpr div 25 mg 
CARVIPRESS 
IST.GENTILI SpA 30 cpr div 25 mg 
CARVIPRESS 
ST.GENTILI SpA 15 cpr div 50 mg 
CARVIPRESS 6,25 
ST.GENTILI SpA 14 cpr div 6,25 mg 
CARVIPRESS 6,25 

ul ST.GENTIL SpA 2gepreiv625ma 
CARVIPRESS 6,25 
IST.GENTILI SpA 56 cpr div 6,25 mg 
CARVIPRESS 12,5 
IST.GENTILI SpA 28 cpr div 12,5 mg 
CARVIPRESS 12,5 


ST.GENTILI SpA 


si ___56 cpr div 12,5 mg _ 
CARVIPRESS 25 


de. ST.GENTILI SpA 6 opralivzomg ‘© ®© OS]. 
CARVIPRESS 
IST.GENTILI SpA 28 cpr div 3,125 mg 
AGATUZ 
EPIFARMA Srl 28 cpr 6,25 mg 
AGATUZ 
EPIFARMA Srl 30 cpr 25 mg 
DIVELOL 
PSO PHARMA Srl 28 cpr6}25"Mg 
DIVELOL 
PSO PHARMA Srl 60 dpr 25 mg 
NOMODINE 
.G.FARMAC.di IRIANNI GIUSEPPE 28 cpr 6,25 mg 
NOMODINE 
LG.FARMAC.di IRIANNI GIUSEPPE 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO 5.6. 
SIGMATAU GENERICS SpA 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO 5.6. 
SIGMATAU GENERICS SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 5 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 10 cpr 6,25 mg 
CARVEBDILOLO EG 
EG SpA 14 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 20 cpr 6.25 mg 

| BETABLOGGANTI: 


—di — 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 


CARVEDILOLO EG 
EG SpA 28 cpr 6,25 mq 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 30 cpr 6,25 mg 
GARVEDILOLO EG 
EG SpA 40 cpr 6,25 mg 
GARVEDILOLO EG 
EG SpA 50 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 90 cpr 6.25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 98 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO EG 

EG SpA 

CARVEDILOLO EG 

EG SpA 120 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO EG 

ES SpA _ 150 0pr 6,25 mg _ 


IL 


EG SpA 200 vpi 6,25 my 


CARVEDILOLO EG 
Eespà _ 250 0pr 6,25 mg _ 


EG SpA 500 cpr 6,25 mg 


GARVEDILOLO EG 
EESPA ” 1900 0pr 826 Mg 


EG SpA 5 cpri25 mg 


CARVEDILOLO EG 
EG SpA 7 cpe25 mg 
CARVEDILOLO EG 


EG SpA 10 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO EG 


CARVEDILOLO EG 


EG SpA 20 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 32 cpr 25 mg 
GARVEDILOQOLO EG 
EG.$pA 40 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG) SpA 50 cpr 25 mg 
BETABLOGGANTI 
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56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 90 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 150 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO EG 
EG SpA 


CARVEDILOLO EG 


200 cpr 25 mg 


EG SpA 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO EG 
mf ori iie SMUOODIROTA | ie ce id 
CARVEDILOLO EG 
EG SpA 400 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO EG 
EG SpA 


500 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO EG 
EG SpA 


1000 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 
CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


446cpr6,25 mg 


28 cpr div 6,25 mg 


SQopr6,25 mg ____ 


56 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


60cpr6, 2a 7 


100 cpr.6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


250 cpr 6,25 mg 


14 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


280pr25m9g 


30 cpr div 25 mg 


CARVEDILOLO RAT 
RATIOPHARM GMBH 


56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO:RAT, 
RATIOPHARM GMBH 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO® RAT. 
RATIOPHARM GMBH 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 
RATOPHARM GMBH 250 cpr 25 mg 


GARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


flacone 14 cpr 6.25 mg 
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CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH flaconc 28 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH flacone 20 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 


RATIOPHARM GMBH tlacone 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 14 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH flacone 28 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH flacone 30 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH flacone 56 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO RAT. 
RATIOPHARM GMBH 


CARVEDILOLO RAT. 


flacone 60 cpr 25 mg_____ 


RATIOPHARM GMBH flacone 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO RAT. 

RATIOPHARM GMBH flacone 250 cpr 25 mg 
DILOGAR 

EPIFARMA Srl 28 cpr 6,25 mg 
DILOGAR 

EPIFARMA Srl 30 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 10 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr8125Tyg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 30 épr 3,125 mg 


14 cpr 3,125maxy 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 50 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


56 cpr 3,125 mg _ 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 98 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALA SpA 100 cpr 3,125m 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 10 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 14 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCKAGENERICS ITALIA SpA 28 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 50 cpr 3,125 mg 
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CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpÀ 56 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 98 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 100 cpr 3,125m 


GCARVEDILOLO MG. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 10 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 14 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr 6,25 fl 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 30 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 50 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 56pi 6,25 my 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 100 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 10 cpr 6,25 mg 


SA eprezsmy _____ 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO MG. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr riv 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 30 cpr 6,25 mg 


__1480pr6,25mg 


GARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 50 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 56 cpr 6,25 mg 


GARVEDILOLO MG. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 98 cpî.6)25 mg 


CARVEDILOLO MG. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


_{100%pr6,25 mg 


10 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 


sla eprioma: 


MERCK GENERICS ITALIA SgiA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G: 

MERCK GENERICS ITALÌA SpA 30 cpr 125 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MERCK GENERIGS/TALIA SpA 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 5E cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MERCR*GENERICS ITALIA SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 100 cpr 12,5 mg 
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CARVEDILOLO MG. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


GARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


14 cpr 12,5 mg 


28 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


30 cpr 12,5 my 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


50 cpr 12,5 mg 


56 cpr 12,5 mg 


GARVEDILOLO MG. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


98 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


100 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA 10 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr25 mg 


CARVEDILOLO MG. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


1 flacone 30 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


2 Sepr25 mg. 


56 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


GARVEDILOLO MG. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


0 0pr25 mg 


100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


22. HM. Gpr25.na, 


14 cpr25.îg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


GARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


__(28 00 25 Mg_ 


30 cpr riv 25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


50 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO M.G, 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 98 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
MERCK GENERIZS ITALIA SpA 


100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


14 cpr 6,29 mg 


CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


GARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 


28 cpr 6,25 mg 


30 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO SAND. 


SANDOZ SpA 32 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 50 epr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 mg 
GARVEDILOLO SAN 
SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 120 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

__ SANDOZSPA er im A RO O n 3 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 7 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 7 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO SAND. 


___SANDOZ SpA 10 018,25 MA Ne 
CARVEDILOLO SAND. 

___SANDOZ SpA epr628mg © SN 1 l nn 0 n DDD... _ 
CARVEDILOLO SAND. 

PANDORA: a e Aroma ea ii ii i 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 30 cpr 6,25 mg 
GARVEDILOLO SAND. 

__SANDOL SPA SRP S28MIN, nnnn 
CARVEDILOLO SAND. 

___SANDOT SpA pm AZ] _ 
CARVEDILOLO SAND. 

BANDO SpA (66 828 mA 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 98 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO SAND. 


L_AANDOZ SPA TT 1200pr625 Mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 250 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 7 cpr 25 ing 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 10 cpr 25 mg 
GCARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 14 epr 25 mg 
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CARVEDILOLO SAND. 


SANDOZ SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 32 cpi 25 ing 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 50 cpr 25 mg 
GARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 56 pr 25 my 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 60 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 

a 1206pr25m9 N 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 250 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 7 cpr 25 mq 
CARVEDILOLO SAND. 

2 SANDOTSPÀ — 0 Opi aingo NI iii ie i 
CARVEDILOLO SAND. 

a NRE iii ira li IMbpreoige i ii ie ii 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 28 cpr 25 mq 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 32 cpr 25 my 
CARVEDILOLO SAND. 

ii SO eprasimo “e 
CARVEDILOLO SAND. 

i E 1, ZI III CO E 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 80 cpr 25 mq 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND. 
SANDOZ SpA 100 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO SAND: 
SANDOZ SpA 120 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO.SAND. 
SANDOZ SpA 250 cpr 25 mg 
CARVEDIL'OL® HEXAL 
HEXAL SpA 14 cpr 3,125 mg 
CARYVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 20 cpr 3,125 mg 
GARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr 3,125 mg 

BETABLOCCANTI: 
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HEXAL SpA 30 cpr 3,125 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 3,125 mg 


CARVEDIL. HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


50 cpr 3,125 mg 


56 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


60 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEX. 
HEXAL SpA 


98 cpr 3,125 mg 


98 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


100 cpr 3,125 mg 


28 vpi 3,125 ing 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


30 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


60cpr3,125mg 


100 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


i LI 


500 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 

CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEX. 
HEXAL SpA 


50 cpr 6,25 mg 


50 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


56 cpr 6,25 mg ___ 


60 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


98 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO HEX. 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 


98 cpr 6,25 mg 


HEXAL SpA 100 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr 6,25 mg 


GARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


BETABLOGCANTI 


20 cpr 6,25 mg 
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GARVEDILOLO HEXAL 


HEXAL SpA 60 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 100 cpr 6,25 mg 
GARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 250 cpr 6,25 mg 
GARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 500 cpr 6,25 mg 
GARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 14 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 20 cpi 12,5 ng 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 30 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEX. 
HEXAL SpA 50 cpr 12,5m 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 56 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 98 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEX. 

i E 98 pr 12,5 MO 
GARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 100 epr 12,5 mg 
GARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 28 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA __30 epr 12,5.mg > 


CARVEDILOLO HEXAL 


HEXAL SpA 60 cpr 12;5.mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXALSPÀ __{100pr 12,5 mg __ 


GARVEDILOLO HEXAL 


HEXAL SpA 250 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 500 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 14 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

sud MERACSOA: cr Rmmgo irnnt ce PO EPIIO I I ri loi ire lil ili iti 

CARVEDILOLO, HEXAL 

HEX AL SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOBO HEXAL 

HEXAL SpA 30 cpr div 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 25 mg 
GARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 50 cpr 25 mg 

BETABLOCGANTI 
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CARVEDILOLO HEXAL 
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HEXAL SpA 56 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 60 cpr 25 mg 
GARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 98 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

HEXAL SpA 100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 


HEXAL SpA 28 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 30 cpr 25 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 60 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


100 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


250 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


CARVEDILOLO HEXAL 


— SMDeprasmgi 


HEXAL SpA 14 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 20 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 

___MPRAL SpA prom UAN 
CARVEDILOLO HEXAL 

___MEXALSPA 800 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 50 cpr 50 mg 
GARVEDILOLO HEXAL 

si MERALOBA: ii ISO 50M i ii ie a 
CARVEDILOLO HEXAL 

a EOS i ie e e IONE e iene ie iene ti 
CARVEDILOLO HEXAL 

__MPNAL SPA MY 
CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 98 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEXAL 
LOSSRS _98 cpr 50 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
HEXAL SpA 


100 cpr 50 mg 


CARVEDILOLO HEX 


HEXAL SpA 28 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 

HEXAL SpA 30 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 

HEXAL SpA 60 cpr 50 mg 
CARVEDILOLO HEX 

HEXAL:SpA 100 cpr 50 mg 


GCARVEDILOLO HEX 
HEXAL SpA 


250 cpr 50 mg 


BETABLOCGANTI 
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500 cpr 50 mg 
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CARVEDILOLO DOC 
DOC GENERICI Srl 


GARVEDILOLO DOG 
DOC GENERICI Srl 


28 cpr 6,25 mg 


30 cpr 25 mg 
COLVER 
EPIFARMA Srl 28 cpr 6,25 my 
COLVER 
EPIFARMA Srl 


30 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO EPIF 
EPIFARMA Srl 


28 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO EPIF 
EPIFARMA Srl 


GARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


30 cpr 25 mg 


10 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


14 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


28 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


30 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


50 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


GARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


La DEPLS.0S MO 


100 cpr 6,25 m 


10 cpr 12,5 mg 


14 cpr 12,5 mg 


g 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


GARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


GARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


28 0pr 12,9 Mg 


30 cpr 125 mg 


___{P0 A 12,5 mg 


56 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


100 cpr 12,5 m 


g 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


10 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS_LID UNIT 


EPSO IMI 


28 cpr 295 mg 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


30 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW. GENERICS LTD UNIT 


CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


50 cpr 25 mg 


56 cpr 25 mg 


BETABLOCGANTI 
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CARVEDILOLO ARROW 
ARROW GENERICS LTD UNIT 


100 cpr 25mg 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 264 


celiprolole: 


CORDIAX 
CRINOS SpA 


28 cpr riv 200 my 


CORLIPROL 
PHARMAGIA ITALIA SpA 


28 cpr riv 200 mg 


esmololo.: 


BREVIBLOC 
BAXTER SpA 


5 fiale infus 100 mg 10m 


BREVIBLOC 
BAXTER SpA 


indenololo 


1 flacone infus 250 ml 10 mg/mi 


SECURPRES 
PHARMACIA ITALIA SpA 


48 cpi 60 my 


fabetalolo 


TRANDATE 
TEOFARMA Srl 


30 cpr 100 mg 


TRANDATE 
TEOFARMA Srl 


30 cpr 200 mg 


TRANDATE 
TEOFARMA Srl 


1 flaconcino EV 100 mg 20 ml 


IPOLAB 
DEPO FARMA Srl 


IPOLAB 
DEPO FARMA Srl 


50 cpr 200 mg 


50 cpr 400 mg 


labietalolo '# clortalidone 


TRANDIUR 
TEOFARMA Srl 


levobunololo 


___S0 epr 200mg + 20my 


anche effetto mascherante 


VISTAGAN 
ALLERGAN SpA 


call 5 ml 0,5% 


VISTAGAN 
ALLERGAN SpA 


coll Sinl 95% 


VISTAGAN 
ALLERGAN SpA 


VISTAGAN 
ALLERGAN SpA 


VISTAGAN 
ALLERGAN SpA 


coll'&,ml 0,25% 


tall 5 ml 0,1% 


30 manod coll 0,4ml 0,5% 


VISTAGAN 
ALLERGAN SpA 


60 monod coll 0,4 ml 0,5% 


‘metipranololo 


TUROPTIN 
CIBA VISION Srl 


coll 5 ml 0,1% 


TUROPTIN 
CIRAÀ VISION Srl 


RIPIX 
NOVARTIS FARMA SpA 


coll 5 ml 0,3% 


coll 10 ml 


BETABLOCCANTI 
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LOPRESOR 


SANKYO PHARMA ITALIA SpA 


30 cpr riv 100 mg 


LOPRESOR RETARD 
SANKYO PHARMA ITALIA SpA 


LOPRESOR OROS 
SANKYO PHARMA ITALIA SpA 


28 cpr 200 mg rilascio prolungato 


28 cpr 100 mg 


LOPRESOR OROS 
SANKYO PHARMA ITALIA SpA 


LOPRESOR OROS 
SANKYO PHARMA ITALIA SpA 


_2BICDE2Z00 MO 


28 cpr 300 mg 


SELOKEN 
ASTRAZENECA SpA 


50 cpr 100 mg 


SELOKEN RETARD 


ASTRAZENECA SpA 28 cpr 200 mg 
SELOKEN 

ASTRAZENECA SpA 5 fiale EV 5 mg 5 ml 
BEPROLO 


IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA 


METOTENS 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


METOTENS 
SIGMATAU IND.FARM.RIUNITE SpA 


30 cpr 100 mg 


28 cpr 95 mg rilascio controllato 


28 cpr 190 mg rilascia contrallato 


METOPROLOLO EG 
EG SpA 


20 cpr 100 mg 


METOPROLOLO EG 


EG SpA 


SO pri10O mg 


100 cpr 100 mg 


METOPROLOLO EG 


EG SpA 


METOPROLOLO HEX. 
HEXAL SpA 


METOPROLOLO HEX. 
HEXAL SpA 


50 cpr 200 mg rilaskio prolungato __ 


___30cpr190 mg 


100 cpr 200 mg rilascio prolungato 


30 chr200 mg rilascia prolungato 


METOPROLOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


METOPROLOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


100 cpr 100 mg 


METOPROLOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


METOPROLOLO RK 
ERREKAPPA EUROTERAPICI SpA 


=20.0pr 200 mgrllasdio prolungato; 


100 cpr 200 mg rilascio prolungato 


METOPROLOLOANGE 
ANGENERICO SpA 


METOPROLOLO ANGE 
ANGENERICO»SpA 


30 cpr 100 mg 


30 cpr 200 mg rilascio prolungato 


metaprolble:+:clortalidone 


IGROTON LOPRESOR 
SANKYO PHARMA ITALIA SpA 


BETABLOGCANTI 


__28 epr25 mg + 200 mg 


anche effetto mascherante 
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metoprololo + idrociorotiazide 


SELOZIDE anche effetto mascherante 
PHARMACIA ITALIA SpA 30 cpr 
nadololo 
CORGARD 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 30 cpr 80 mg 
nebivololo 
NEBILOX 
GLAXOSMITHKLINE SpA 28 cpi div 5 my 
LOBIVON 
A.MENARINI IND.FARM.RIUNI.Srl 28 cpr 5 mg 
oxprenololo + clortalidone 
TRASITENSIN RETARD anche effetto mascherante 
TEOFARMA Srl 30 cpr riv 160 mg + 20 mg rilascio prolungato 
pindololo 
VISKEN 
TEOFARMA Srl 30 cpr5 mg 
propranololo 
INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 30 cpr 40 mg 
INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 40 mg 
INDERAL 80 
ASTRAZENECA SpA 50 cpr 80 mg 
INDERAL 
ASTRAZENECA SpA 5 fiale EV5mg5ml 
INDERAL 
se ASTRAZENECA SpA’ 286ps160mgrilascio prolyrigato 
INDERAL GRADUALE 
ASTRAZENECA SpA 28 cps 80 mg 
sotalolo 
SOTALEX 
BRISTOL-MYERS SQUIBB Srl 40 cpr80îmg 
BETADES 
SCHERING SpA 40 con8s0 mg 
SOTALOLO HEXAN 
HEXAL SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO HEXAL 
HEXAL SpA 40 cpr 160 mg 
RYTMOBETA 
ABBOTT SpA 20 cpr 80 mg 
RYTMOBETA 
ABBOTT SpA 50 cpr 80 mg 
RYTMOBETA 
ABBOTT SpA 20 cpr 160 mg 
RYTMOBETA 
ABBOTI SpA 50 cpr 160 mg 
RYTMOBETA 
ABBOTT SpA 5 fiale 40 mg/4 ml 
SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA flacone 20 cpr 80 mg 


| BETABLOCGANTI . 
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SOTALOLO M.G. 


MERCK GENERICS ITALIA SpA flacone 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA flacone 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA flacone 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA flacone 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA flacone 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA flacone 100 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA flacone 300 cpr 80 mq 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 20 «pi 80 my 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 28 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 30 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 40 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 60 cpr 80 mg 
SOTALOLO M.G. 

MERCK GENERICS ITALIA SpA 100 cpr 80 mg 


SOTALOLO M.G. 
MERCK GENERICS ITALIA SpA 


SOTALOLO ANGEN. 
ANGENERICO SpA 40 cpr 80 mg 


_S00 pi 80 mg 


SOTALOLO ANGEN. 
ANGENERICO SpA 


SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 20 cpi 30mg 


SOTALOLO TEVA 


__Aa cpr 160,19 Sy ___ 


TEVA PHARMA ITALIA Srl 28/pr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Sr 80 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 40 cpr 80 mg 


SOTALOLO TEVA 


TEVA PHARMA ITALIA Sr 50 cpr 80 mg 
SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 60 cpr 80 my 
SOTALOLO TEVA 
TEVA PHARMATALIA»Sr! 100 cpr 80 mg 
SOTALOLOMEVA 
TEVA PHARMA ITALIA Srl 50 cpr 80 mg 

fimololo 
BLOCADREN 
SIT LABORATORIO FARMAC, Srl 40 cpr 10 mg 
| BETABLOGGANTI . 
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BLOCADREN 
SIT LABORATORIO FARMAC. Srl 50 cpr 10 mg 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 3 ml 0,25% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5ml 0,25% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA cal 3ml 0,5% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 0,5% 
TIMOPTOL XE 
MERCK SHARP & DOHME SpA soluz gelificante 2,5 ml 0,25% 
TIMOPTOL XE 
MERCK SHARP & DOHME SpA soluz gelificante 2,5 ml 0,50% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 3ml 0,25% c/dos 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 0,25% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 3ml 0,5% c/dos 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 0,5% 
TIMOPTOL XE 
MERCK SHARP & DOHME SpA call 2,5 ml 0,25% rilascia prolungato 
TIMOPTOL XE 
__MERCK SHARP & DOHME SpA coll2,5ml0,50%ilascio prolungato VT 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA 30 monod 0,20 ml 0.25% 
TIMOPTOL 
MERCK SHARP & DOHME SpA 30 monod coll 0,2 ml 0,5% 
EQUITON 
BRUSCHETTINI Srl coll 5 ml 1% 
EQUITON 
BRUSCHETTINI Srl coll 5 ml 29 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA coll &ml 25% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA coll ami 0,5% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA coll 5 ml 0,5% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA “TG" 15 morod call 0,25% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA “TG" 25 monod coll 0,2 ml 0,25% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA Sp& “TG" 15 monod coll 0,5% 
DROPTIMOL 
FARMIGEA SpA “TG" 25 manod call 0,2 ml 05% 
TIMICON 2 
MERCRASHARP & DOHME SpA coll 5 ml 
TIMICON 4 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 
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OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,25% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 3ml 0,25% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,5% 
OFTIMOLO 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 3ml 0.50% 
CUSIMOLOL 
ALCON ITALIA SpA coll 5 ml 0,25% 
GUSIMOLOL 
ALCONITALIA SpA coll 5 ml 0,5% 
GLAUTIMOL 
FARMIGEA SpA coll flacone polv 100 mg + 25 mg + flacone solv 5 ml 
TIMOSOFT 
SCHARPER SpA coll 10mI 0,25% 
TIMOSOFT 
SCHARPER SpA coll 10m 0,50% 
TIMOLABAK 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,25% 
TIMOLABAK 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI SpA coll 5 ml 0,5% 
COSOPT 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 5 ml 2% + 0,5% 
COSOPT 

___MERCK SHARP & DOMME SpA coll2%+3flaconeiniS ml 0,5% NM 
COSOPT 
MERCK SHARP & DOHME SpA coll 2% + 6 flaconcini 5 ml 0,5% 
TIMOLUX 
TUBILUX PHARMA SpA coll 5 ml 0,25% 
TIMOLUX 
TUBILUX PHARMA SpA coll 5 ml 0,5% 
PILOBLOG 
SANTEN OY coll 5 ml 
PILOBLOC 
SANTEN OY 60 monod*eoll 0,25mI 


TIMOLOLO NOVARTIS 
NOVARTIS FARMA SpA 


TIMOLOLO NOVARTIS 


Neo Fm 0,25% 


NOVARTIS FARMA SpA coll 5 ml 0,5% 
NYOGEL 

NOVARTIS FARMA SpA gel oftalm 5 g 0,1% 
XALACOM 

PHARMACIA ITALIA SpA coll 2,5 ml 
XALACOM 

PHARMACIA ITALIA SpA 3 manoed call 2,5 ml 
TAVU 

PHARMACIA ITALIA SpA coll 2.5m| 

TAVU 

PHARMACIA ITALIA SpA 3 monod coll 2,5 ml 


BETABLOCCANTI 
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18-alfa-omo-1 7beta-idrossiestr-fen-3one S1 ACTIO SÙ? 
6 pastiglie oro 200:mc 
19-norandrostenedialo S1 CS 5 
_ ACTIO S7 
19-norandrostenedione S1 15 pastiglie oro 200/ricg 
19-norandrasterone SI ACTIO S7 
19-noretiocolanolone-estran-17-one) S1 SR pastiglie ora z0 co 
_ ACTIO ST 
1-androstendiolo S1 
3'pastiglié orosolub:400 meg 
I a iaia A ACTIO S7 
1-testosterone S1 6 pastiglie oro 400. mcg 
3alfa-idrossi-5alfa-androstan-17-one S1 AGHO ST 
15 pastiglie 6ra 400 ncg 
3beta-idrossi-balfa-androstan-17-one S1 
ui rliiietiaateiiirelllieiltiei uu ACTIO S7 
4androstenediolo SI 30 pastiglie ero 400 meg 
4idrossitestosterone SAI ACTIO S7 
3 pastiglie orosolub:600 meg 
5alfa-androstane-3alfa,17 alfa-diolo S1 à 
ACTIO S7 
Salfa-androstane-3alfa,17 beta-diolo S1 é pastiglie oro 60d'ineg 
Salfa-androstane-3beta,17alfa-diolo S1 ACTIO S7 
5alfa-androstane-3beta, 17beta-diolo S1 15: pastiglie oro60a meg 
ACTIO S7 
5-androstenedione S1 (“x 
30 pastiglie ‘oro 600 meg 
ACCURETIC SS acnié s7 
t&epr.riv20 mg:-+12;5 mg 3 pastiglie orosolub 800 meg 
ACCURETIC SS AETIO S7 
l4:cprriv:20+6.25 mg 6 pastiglie oro 800 mcg 
ACCURETIC So ACTIO S7 
28c-pr riv 20tg/12,5.mg 15 pastiglie 6ro 200 meg 
2 
ACECOR di ACTIO s7 
SOEgnav 2009; 30 pastiglie oro 800 meg 
ACECOR P2 ACTIO S7 
S0:cpririv 200.mg 3 pastiglie orosolub 1.200 meg 
ACECOR P2 ACTIQ S7 
30c.pr. riv 400.mg 5 pastiglie oro 1.200 incg 
ACEDIUR SS ACTIO S7 
12.:€pr. 25 mg.+:50 mg 15 pastiglie éfo 1200 incég 
ACEDIUR MITE S5 ACTIO S7 
leepr 19 mg.t:20 mg 30 pastiglie oro -1200 meg 
ACEPLUS s5 ACTIO ST 
12 epr25 mg.+:50 mg 3 pastiglie orosolubi 1.600 meg 
ACEPLUS MITE S5 ACTIO S7 
Zen 15G:+: 30 0g 6 pastiglie oro 1600 Meg 
ACEQUIDE S5 ACTIO S7 
 TBSRIAZO IAT NON nn mae 15. pastiglie oro 1600 meg 
ACEQUIDE s5 ACTIO S7 
= __19Fpr20Mgt 6250 Si iii se 30 pastiglie oro ‘1600 mcg 
ACEQUIDE s5 ACTRAPHANE 10 NOV I s2 
__Agieprtiv 20 mg làs mg Di il a 5:cartucce 3 mi 100.1 
ACESISTEM 23 ACTRAPHANE 10 NOV I s2 
T#cpr' 20 Ng 1,2,5.Mg To cartucce :3ml 10001 
ACTRAPHANE 10 PEN | S2 
ACTIFED NASALE S6 1 cartuccia 3mi 100 UI/mI 
spray nasale 15 ml ACTRAPHANE 10 PEN | S2 


ACTIO 


57 5 cartucce SC 300 Ul Simi 


— 167 — 


13-11-2006 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ACTRAPHANE 10 PEN s2 
10:cartucce 3ml 100 UI 

ACTRAPHANE 20 NOV S2 
5 cartucce:3:m! 100:Uf 

ACTRAPHANE 20 NOV S2 
To-cartuece: 3: MI TOO:LI 

ACTRAPHANE 20 PEN S2 
1 cartuccia 3ml 100:UI 

ACTRAPHANE 20 PEN S2 
Bcartucce SC: 300:U13mI 

ACTRAPHANE 20 PEN s2 
tocartucce Simi: 10001 

ACTRAPHANE 30 S2 
T.fiala. SC 40.UL10 mi 

ACTRAPHANE 30 S2 
Sfiale:SC40' UTO MI 

ACTRAPHANE 30 S2 
1-fiala: 1,000 Ur10 mi 

ACTRAPHANE 30 Ss2 
5 fiale SC 100 Ut 1a ml 

ACTRAPHANE 30 FLE S2 
1 cartuccia 3 mi 100 UI 

ACTRAPHANE 30 FLE S2 

—__Pgartucce MI 100.UI (i 

ACTRAPHANE 30 FLE S2 
10-cartucce 3 ml 100-UI 

ACTRAPHANE 30 INN s2 
i cartuccia 3 mi 100. Ul 

ACTRAPHANE 20 INN s2 
5 artucce 3 mi 100 IU 

ACTRAPHANE 30 INN S2 
10 cartucce È mi: 100 UI ) 

ACTRAPHANE 30 NOV S2 
5.cartucce:SC.300-U4 3.mI 

ACTRAPHANE 30 NOV s2 
1 o cartucce E mi T:00 UI 

ACTRAPHANE 30 PEN S2 
1 cartuccia3 mi 100 Ul 

ACTRAPHANE 30 PEN s2 
5 cartuece sc 300 DI Samb 

ACTRAPHANE 30 PEN S2 
10 cartucce 8 mi 100 HI 

ACTRAPHANE 40 NOV S2 
5 cartucce 3 mi 100 Ut 

ACTRAPHANE 40 NOV S2 
10 cartucce 3 mi 1:00, Ul. 

ACTRAPHANE 40 PEN s2 
1-cartuccia:3:mi_100:1! 

ACTRAPHANE 40 PEN S2 

BP frtuecesE So Ul smi; i iii 

ACTRAPHANE 40 PEN s2 
10:cartuece Simi 100:UI 

ACTRAPHANE 50 NOV s2 


5 cartucce sc 300. HI ami 


Serie generale - n. 264 


ACTRAPHANE 50 NOV ha /S2 
10 cartucce 3 ini 100 UI 

ACTRAPHANE 50 PEN b_s2 
1:cartuccia 3im! 10001 

ACTRAPHANE 50 PEN I 52 
B:cartucoe.SG 300 UI:3:MI 

ACTRAPHANE 50 PEN I s2 
10 cartuece:3mI100 UI 

ACTRAPID | S2 
T:fiala EV SC10-mI 40:U!:/ ml 

ACTRAPID I 52 
5 fiale EV SC10 imi40 Ut / mi! 

ACTRAPID I 5$2 
T. fiala 1000/00 10mI 

ACTRAPID I S2 
5 fiale SCEVTO ml 100.0) mi 

ACTRAPID I S2 
1-penfil 3ml-1:00 W/m 

ACTRAPID I 52 
5 penfili 300 ut 8 mi 

ACTRAPID I S2 
To, penfil, 1) mr. 100 Ulm 

ACTRAPID I 52 

_L Reegrtuece390.UIS mi ii i i 

ACTRAPID I 52 
“NOVOLET* 10-cartuece SC 3m 100 Ul/mI 

ACTRAPID I S2 
INN Li cartuccia 3 mi 100 Ulm. 

ACTRAPID I S2 
INN E cartucce 3 mn: 100 Utime 

ACTRAPID I 52 
ANN 10 cartuece 3 mi 100 Ulm 

ACTRAPID I 52 
FLEX 1-cartuccia:3 mi-100 Ui/imi 

ACTRAPID I s2 
FLEX 5 Sartuece 3 ni 100 Uli 

ACTRAPID I $2 
_FLEX 10 cartuece 3 mi 100 Ulm 

adrafinil Il S6 

ADRENALINA Il 56 
5f.Tmg.1imt 

ADRENALINA Il S6 
5 fiale 0,5 mg.t-ml 

ADRENALINA Il S6 

3 PIRANO OS IMAA care ii rc) i ii Sii ci si i 

ADRENALINA Il S6 
TO fiale 0,5ing1 ini 

ADRENALINA Il S6 
B:fiale1mg: Lim 

ADRENALINA Il S6 
TO fiale 1. mg;1:ml: 

ADRENALINA Il S6 

o PAIS A i - 

ADRENALINA Il S6 


TO fiale 0,5 img1 int 
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Serie generale - n. 264 


ADRENALINA I S6 
50 fiale 0.5. mg lm 

ADRENALINA I S6 
100 ffale 0,5 mg 1ml 

ADRENALINA I S6 
5.fiale:1.mg.tml 

ADRENALINA I S6 
10 fiale 1ing tm 

ADRENALINA | S6 
50 fiale Img Im 

ADRENALINA I S6 
to fiale 1mgiimi 

ADRENALINA I S6 
5. fiale:0;5: mg tm 

ADRENALINA | S6 
5 fiale: 1mig tm 

ADRENALINA I S6 
5 fiale:0,5mg 1.ml 

ADRENALINA I S6 
50 fiale 0.5mg1.ml 

ADRENALINA I S6 

23 PIANE RIGO E PERSEO SI SIERO 

ADRENALINA I S6 
50 fiale 1 mg limi 

ADRENALINA I S6 
5 fiale:0,5 mg 1 mal 

ADRENALINA I S6 
5 fiale:1:mg limi 

ADRENALINA I S6 

sg Sy 

ADRENALINA I S6 
10 fiale 0,5mgit ml 

ADRENALINA D_ SG 
5 fiale 1mg 1ml ; 

ADRENALINA I S6 
10 fiale ting ml 

ADRENALINA I S6 
100 frale. Tmg.1mi 

ADRENALINA I S6 

- SRI I 

ADRENALINA I S6 
10 fiale 0,5 mg ml 

ADRENALINA I S6 
100 fiale. 0,5 ing.1 ini‘ 

ADRENALINA I S6 

MINE, ARIE I 

ADRENALINA I S6 
s.fiale1.,mg:1 mi 

ADRENALINA I S6 
10 fiale Img ml 

ADRENALINA I S6 
50 fiale mg ml 

ADRENALINA | S6 
:100\ffale: 1ivig:1mil 


"AD" s6tuz nebul 15 fiale 2 nig/2.MI 
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ADRENALINA S6 
10 fiale 0,5mg Tm 

ADRENALINA S6 
50 fiale 0,5mg 1ml 

ADRENALINA S6 
100 fiale 0,2mq 1ml 

ADRENALINA Se 
5 fiale 0,5mg/tml : 

ADRENALINA se 
E:fiale 1mg/1ml 

ADRENALINA S6 
Tffala 0;5mqg:1mI 

ADRENALINA S6 
2 fiale 0,5img:1iml 

ADRENALINA S6 
3 fiale 0,5mg.1ml 

ADRENALINA Kiel 
4 fiale 0,5mg 1ml* 

ADRENALINA Se 
5 fiale 0,5img.1ml 

ADRENALINA S6 

Me E I 

ADRENALINA Se 
7 fiale 0,5mg 1ml 

ADRENALINA S6 
8 fiale 0,5mg1mi 

ADRENALINA S6 
fiale 05mg 11m 

ADRENALINA S6 

ion ai 

ADRENALINA Se 
T fiala 1mg'1ml 

ADRENALINA S6 
2'fiale 1;mg:1ml 

ADRENALINA S6 
fiale 1img.1ml 

ADRENALINA se 
&.fiale 1mg.1ml 

ADRENALINA S6 

PRIMI 

ADRENALINA S6 
Gfiale Img im : 

ADRENALINA se 
7 fiale tmg.1ml 

ADRENALINA sé 

____BMAle 1g IR (Cirio RAI O oa 

ADRENALINA S6 
9 fiale Img.1ml 

ADRENALINA S6 
10 fiale 1Imgtml 

AERFLU S9 
soliz'nebul 30:mi D;1%x È 

AERFLU tei 
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AERFLU Il S9 ALBUM.UM.MF S5 
bh nebul 15f1mag/2ml 1. flacone 250-ml 5% 
AEROLID Il S9 ALBUM.UM.PUR, SS 
soluz nebul 30 ml:0,19%5 T. acone 50m] 25% 
AEFROLID Il S9 ALBUMAN BERNA S5 
AD" soluz nebut'15 fiale 2 mg/ml Tlacone 1.50 ml 25% 
AEROLID Il S9 ALBUMAN BERNA SS 
bb neb-t:5ff-1 mg/2ml flacone EV 100-mt 25% 
AGATUZ HI P2 ALBUMAN BERNA S5 
20 cpr 6.25 mg 1-flaconcino-EV-50 ml-20% 
AGATUZ Ill P2 ALBUMAN BERNA S5 
30.cpr 25 mg THatone IV100 in120% 
AIRCORT Il S9 ALBUMAN BERNA s5 
sosp.inal 200 erog 40 mg Tfiacone 1V 50 mi 20% + set "> 
AIRCORT Il S9 ALBUMAN BERNA SS 
sospxinal 400mcg/d100 Tilacone IV.50 il 25%+ sc 
ALBITAL SS ALBUMINA GRIFOLS S5 
Tflacone EV: 50ml:25 g/100 mf+ set 1: flacone EV.50 mh20% 
ALBITAL S5 ALBUMINA GRIFOLS SS 
1. fla concino EV: 50. mi 20% + sei liflacong EV. 100.mi 20% 
ALBUM.U.KED, S5 ALBUMINA GRIFOLS s5 
T flacone IV50'inl 25% +.sct T flaconw1.00.ml 5% 
ALBUM.U.KED. SS ALBUMINA GRIFOLS So 
1 flacone IVT:00: ml 25% +: set 7 ffacone 250 ml 5% 
ALBUM.U.KED. 55 ALBUMINA GRIFOLS S5 
___Tiacone Sami 209/100mI ti re) flacone 500.,MI SP il i 
ALBUM.U.KED. S5 ALBUMINA LFB S5 
1 flacone 100 mi 20g/100mI Biflaconi 50 ml 200 meg/mi 
ALBUM.UM.AIMA S5 ALBUMINA LFB s5 
1. flaconé 250 ml 5%: 5 flaconi 100 ml:200:meg/mi 
ALBUM.UM.BAXTER 55 ALBUREX S5 
1. flaconcino EV.50 ml 20% " 1. Hacone 20.ml 5% 
ALBUM.UM.BAXTER S5 ALBUREX S5 
1 flacone IV:1:00:ml 20% 1 flacone 1:00 ml 5% 
ALBUM.UM.BAXTER SS ALBUREX ES) 
T flacone EV:250 mi5% Tfacone 250 ml 5% 
ALBUM.UM. BAXTER S5 ALBUREX SS 
T.flacone EV 50 nl 25% Ti flacone 500. 5% É 
ALBUM.UM BEHRING S5 ALBUREX S5 
1 flaconcino EV 50 ml 20% tflacone 50 mi 20% 
ALBUM.UM.IMMUNO S5 ALBUREX S5 
___Tilaconena EV'SO mi 20% + Set ____Tlactone T00MI 20%... Ei 
ALBUM.UM.IMMUNO S5 ALBUREX S5 
T.flaconcinio EV 50.mi 25%.+ set 1: flacone 5O-mi 25% 
ALBUM.UM.KABI SS ALBUREX SS 
1.flacone EV:20.m1:20 % 1: flacone :1:00-ml 25% 
ALBUM.UM.KABI ES ALBUTEIN SS 
___AMacone EV: Sf 2006, > pigri ____Tiacone 250 MI 556; cs E E ER i 
ALBUM.UM.KABI 55 ALBUTEIN S5 
1 flacone EV'100 ml 20% 1 flacone 500 mM 5% 
ALBUM.UM.MF SI ALBUTEIN ES) 
1flacone EV:50 ml 10g/mI Ti flaconcino:EV50 miZ0 % : 
ALBUM.UM.MF Sì ALBUTEIN SS 
1: fidone EV2,5 g 50n 4 Ti laconcino EV 50 in: 25%) 
alcol Il PI 
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ALDACTAZIDE | SS AMIDOLITE 55 
20 «pr 25.mg+ 25 mg 10- flaconi polietilene-250 ml.6% ì 
ALDACTONE | 55 AMIDOLITE Sì 
16 cps 25 ng 10: sacche 250 inl'6% 
ALDACTONE | S5 AMIDOLITE S5 
TO conf 100.mng 20: sacche 250 ml.6% 
ALFATROFODERMIN NS AMIDOLITE S5 
spray derm 0;5% 10’ sacche 500 ml-6% 
ALIFLUS Il S9 AMIDOLITE S5 
diskus 507100 :polvere per Inalazione: 1 ‘inalatore 60-dosi:59mceg+ 100 20 sacche 500 ml 0% 
meg 
AMIDOLITE S5 
ALIFLUS II S9 10 sacche 1.000 mf 6% 
diskus 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60.dosi.50.mcg.+ 250: 
ineg i ; i amifenazolo Il S6 
ALIFLUS Il S9 amiloride S5 
diskus 50/500 polvere per inalazione: 1 :inalatore 60 dosi :50. mcg. + 500 A Sr i i dn ii 
meg amineptina Il S6 
ALIFLUS I 53 ANDRIOL S1 
sosp'inal120erog:25/500 mcg 30/cps 40 ing 
ALIFLUS Il s9 ANDRIOL S1 
evohaler 25/1 25.mcg sospensione pressurizzata. per inalazione.1 60 cps 40 mg 
inalatore da:120.dosi 
ANDRODERM S1 
ALIFLUS Il S9 : 
10 cgretti transd 12,2 mg 
evohaler 25/250.imeg sospensione pressurizzata per inalazione... ca dò A aan 
inalatore da.120-dosì ANDRODERM S1 
ALIFLUS DISKUS 50/100 I 53 peroni ranza 12.208 
inal 20d ANDRODERM SI 
ALIFLUS DISKUS 50/100 I S3 di VALE Licia” GRA i calo 
60:dosi palv.inal ANDRODERM $1 
ALIFLUS DISKUS 50/100 Il s9 30: ceratti tranisd 5m9/24h 
3 imalatori 60 dosi polv inal ANDROGEL S1 
ALIFLUS DISKUS 50/250 Il s9 2 STARE SBN STASI SITL 
inal 28d È ANDROGEL S1 
ALIFLUS DISKUS 50/250 | 83 gerabust 25trig 
Goidosi polv'inal è ANDROGEL S1 
ALIFLUS DISKUS 50/250 Il 59 912 RUS 250109 
I 1 ANDROGEL S1 
ALIFLUS DISKUS 50/500 Il s9 gettohustz5mg 
inal 28d % ANDROGEL $1 
ALIFLUS DISKUS 50/500 s3 _____Bettbust eomg ii DID in ESEEEERA 
si do degl siii o: ANDROGEL si 
ALIFLUS DISKUS 50/500 83 gel 2Bbust 25mg 
Simal6od ANDROGEL SI 
ALOL Il P2 gel 30bust 25iig 
int “bis, ca ANDROGEL $1 
alprenolalo Pà 9CESDBUSÌ 25419 
ALUPENT S3 ANDROGEL $s1 
___tofialeosmatmi (N n 
ANDROGEL 
amfepramone Il S6 st 
e Ai _1_.1l1l1—:——e)” l l]lÒ]_)00 = get 9opust 25img 
serate. ib  — iii ANDROGEL SI 
amfetamini! Il S6 get 100bust 25mg 
AMIDOLITE I 85 ANDROGEL $1 
10 fiacòbi vetro 250 ml 6% Geri biist S0mg 
AMIDOLITE I 85 AMDROGEL DI 
10/laconi vetro: 500 ml 6% gel 2bust 50mg 
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ANDROGEL I S1 APIDRA S2 
gel Zbust 50mg 5 fiale 1,000.UI 10-mI : 

ANDROGEL I S1 APIDRA S2 
gel tobust50rmng. 1 cartuccia 3 Mi 1.00 UI/mI 

ANDROGEL I S1 APIDRA s2 
GgelTAbust50rng 3 cartucce Buinil 100/Ul/inil 

ANDROGEL | SI APIDRA S2 
gel 28bust:50mg 4 cartucce Smil 100.Uf/ml 

ANDROGEL I SI APIDRA s2 
30 huste.50-mg: 5 cartucce 3.ml 100-4I/ml 

ANDROGEL I S1 APIDRA s2 
get 506 ust:50mg 6 cartucce 3 ml 100/UI/mI 

ANDROGEL I S1 APIDRA s2 
get 60b st 50mg 8 cartucce 3iml 100UI/inl 

ANDROGEL I SI APIDRA S2 
gel'90pust50mg 9 cartucce Sim 100:Ulmi 

ANDROGEL I S1 APIDRA s2 
get t00bust 50mg 10 cartuece 3.mi 100 Ul/mi 

ANDROPATCH I S1 APIDRA S2 
10 cerotti transd :2:;5mg/24h 7 penna: 3a 100U1/mI 

ANDROPATCH I S1 APIDRA S2 

que SSRSCIORI SDA DOMA i _3 penna mi 100VW/MI: ; 11. cei di 

ANDROPATCH I S1 APIDRA S2 
10 cerotti transd:5mg/24h 4 penhe 3.na:100Ul/mI 

ANDROPATCH I S1 APIDRA s2 
30 cerotti transd:5mg/24h 5 penne:3.ml 100UlI/mt 

androst4-ene-3alfa,17alfa-diolo | S1 APIDRA S2 

6 3.mi.100VI/mI 

androst4-ene-3alfa,17beta-diolo | S1 Lo SIPFME ZII ON LE do np in -— 

I RSO AO ERO DAI ni APIDRA S2 

androst4-ene-3heta,17alfa-diolo | S1 8 penne 3 mi 100U//MI 

ene _>., - — { | APIDRA s2 

androst-5-ene-3alfa,17beta-diolo li S1 __A penne:3mb100WI/mt ci i i sE 

androst-b-ene-3beta,17alfa-diolo V/ S1 AFIDRA %& 

10 penne 3 ml: 100U!/inl 

androstenediolo I S1 APIDRA s2 

androstenedione I S1 T cartuccia OPTICLICI 3 ral 100 Ul/rat 

ANTAZOLINA NAFAZ Il 86 ARIDRA SÉ 
colt 10m > SP EAUeeS OE NCHER METRO Ubi ir - 

ANTAZOLINA NAFAZ Il 86 APIDRA s2 
col'iòmi 4 cartucce OPHCLICK:3 mi :100-UL/mi 

ANTIDRASI I 85 APIDRA s2 
20 cpr 50 mg 5 cartucce OPTICLICK: 3: mi :100:UL/mil 

ANTIDRASI I 85 AFIDRA SÉ 
5 fiale EV.75 mg +5 fiale salv 26 ml S Caiturec OP RICHCK:S: MEO 0:0IARI 

ANTISETT.ASTR.SED.BRUSCH Il 86 APIDRA 5 
colt:10 mt 8 cartucce OPTICLICK 3 ml 100 .Ul/ml 

ANTISTIN PRIVINA Il s6 APIDRA s2 
colt i 0 mi 0,5% 40.025% 9 cartucce OPFICHEK:3 ml :100:Ul/mi 

APIDRA I s2 SUDRA s2 
1 fiala 1.000 ÙML.0miI TO cartuoce ‘OPTICLICK 3: mil :1:00:Ul/mi 

APIDRA I s2 ARANESP si 
2 fiale 1.000 Ul 10mI 1 siringa SC EV.10:meg 0,4 ml 

APIDRÀ I s2 ARANESP 32 


4.fiale 1.000 Ul 10mI 


4 siringhe SC EV 10.meg.0,4mi 
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ARANESP 
1 siringa: SC.EV 15 meg 0,375 mi 


ARANESP 
4 siringhe SCEV 15 meg:0,375.mMf 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ARANESP 
4 fiale SC EV.60 meg.lmi 


ARANESP 
1 siriniga SC EV.500meg:timi 


Serie generale - n. 264 


S2 


s2 


ARANESP 
1 siringa SC.EV 20meg 0,5 mi 


ARANESP 
4 siringhe: SC EV 500.meg:1 ml 


S2 


ARANESP 
4 siringhe SC-EV 20 meg:0,5:imI 


ARGIROFEDRINA 


spraynasale 25 mil 


s6 


ARANESP 
1 siringa. SC. EV 30.mneg 0,3.mI 


ARGOTONE 
gtt:rinol 20: ml 


SS) 


ARANESP I S2 ARIAL | S3 
4 siringhé SC'EV 30 mcg 0,3 sospxinal:60erog25mcg 

ARANESP I S2 ARIAL | S3 
1: siringa:SC: EV 40:imeg 0;4ml inal: 28d:50meg 

ARANESP I 52 ARIAL | S3 
4 siringhe SC-EV 40 meg:0;4iml sosp.inal 120 erog:25 ineg: | 

ARANESP I S2 ARIAL DISKUS | S3 
1 siringa: SC. EV 50 meg 0,5.mI 60 dosi 50.mceg pohkinal 

ARANESP I S2 ARIASOL Il S6 

Lu RATIAGHE SCEVSO eg Roi on reo Ri VOLL LECii 

ARANESP I S2 ARIMIDEX S4 
1 sitinga SC.EV 60 meg 0;3 nl 28 cpr 1 Ting 

ARANESP I S2 ARIMIDEX S4 
4 siringhe $C.EV 60 meg 0,3 mi 30 cpr 1.mg 

ARANESP I s2 ARIMIDEX S4 
1 siringa: SCEV 80 meg 0,4:mt 84 cpr 1:mg 

ARANESP I S2 ARIMIDEX SA 
4 siringhe SCEV 80 mceg:0,4.ml 20 cpr 1.mg. 

ARANESP I S2 ARIMIDEX S4 
1 siringa SC EV 100 meg 0,5 mi 100 épr 1 img 

ARANESP I 8S2 ARIMIDEX S4 
4 siringhe $C EV 100 meg: 0,5 mi 309 cpr 1:mg 

ARANESP 1) S2 AROMASIN S4 

BR Ea II _ EPIEEIVAt, MOST GE TEGO SE GERE ESE DI AGIRE (PER 

ARANESP I S2 AROMASIN S4 

—___ASMNgnescEV 150 megsmi °° (0 A lee _aoeprev asma | 00 de 

ARANESP I S2 AROMASIN S4 
1 siringa: SC EV 300 meg 0;6:ml 30 cpr riv:25 mg 

ARANESP I S2 AROMASIN 94 
4 siringhe $C-EV 300 mceg:0,6.mi 90 cpr riv:25 mg 

ARANESP I s2 AROMASIN S4 

Pala SCEMI Smeg tinti co: Rf OGepr iv zS ang cir pe i 

ARANESP I S2 AROMASIN SA 
4 fiale SC'EV15 meg Tm 120 cpr riv 25.mg 

ARANESP I 52 ASMACORTONE S9 

rire iRala SCESO Meg, MM ci 2 IME VA ma ale Sie Ri. iù 

ARANESP I S2 ASMACORTONE SI 
4 fiale SE EX 25uneg: Tm IM EX1 fiala Bimg:+ fiala 2101 

ARANESP I S2 ASMACORTONE S9 
1 fiala SC. FAV 40; meg limi IM ENT fiala 20mg + fiala 2ml 

ARANESP I S2 ASMACORTONE s9 

___ Age o eg Tnt. i 2 SI RE IM EV 20 Tig't S rale sol aim SS LI. 

ARANESP I 52 ASMAFLU s9 
di ffala SC EV 60 meg 1 mi soluz nebul 30:ml:0/1% 
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ASMAFLU II S9 
“BB°soluz nebul 15 fiale: 1 mg 21m 


Supplemento ordinario alla 


ASMAFLU Il s9 
"AD" soluz nebul:1:5 fiale 2 mg 2:ml 


ASMALENE S3 
aero sol: 1 Oinil 
ASSIEME S3 


t.monod 60 dosi. 160/4,5 meg palv.inal 


ASSIEME S3 


T0.Monod 60 dost 160/4.5 meg polvinal 


ASSIEME 53 
3monod 60 dos! 160/4,5 meg polvinal 


ASSIEME S3 
2monod 60 dosi 160/4,5 meg polvinal 


ASSIEME $3 
18.monod 60 dost 160/4,5 meg-polv-inal 


ASSIEME II s9 
120.crog 150/4,5.meg acrosol 


ASSIEME I S3 
3 monod:120 dosî 1650/45 meg: polvinal 

ASSIEME | 53 
2-monod 120 dosî 160/4.5 meg-polv-inal 

ASSIEME Il s9 
10. monod 120 dosi 160/4,5 meg. polvinal 

ASSIEME | S3 
1&monod 120 dosi 160/4.5:meg.polvinal 

ASSIEME | 53 

__Tmonod 60 desi 320/9 mea pelv Inal < 1 10 in ini ripresi 

ASSIEME | S3 
2 monod 60 dosi 320/9 meg polvinal 

ASSIEME Il S9 

___Fmonod 60dosi 20/9 meg polvinal (vii N 

ASSIEME W s9 

-____itaitnonad 60 dest :320/9.nico polvinal sii iii 4 

ASSIEME | S3 
10:monod 60 dosi ‘320/9 meg polvinal 

ASSIEME MITE Il S9 
1.monod 60 dosî 80/4,5 meg:polvimal i 

ASSIEME MITE Il S9 
2.monod 60 dosi 80/4,5 mcg polv-inal 

ASSIEME MITE I S3 
3;monod 60 dosì 80/4,5 mcg polv inal 

ASSIEME MITE I S3 

ASSIEME MITE | 83 
18-monod- 60 dosi 80/4,5 ipolvinal 

ASSIEME MITE | $3 
120:dosi 80/4;5"mcg polvinal  : 

ASSIEME MITE, Il s9 

____Ammonod:I20 deli 80/45 meg por inal il i. 

ASSIEME MITE | S3 
3.menod'120 dosi :80/4,5 meg pelvinal 

ASSIEME MITE Il S9 


10.moned 120 dosi 80/45 meg'polv.inal 
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ASSIEME MITE Il SI 
18 monod:120 dosi 80/4,5-meg polv inal 

ASSOLID H 59 
soluz niebul'30 mf:0,1% © 

ATENIGRON I S5 
28 .cpr 100 ng +25 ing Di 

ATENOL Ill P2 
50.cpr-100 mg 

ATENOLOLO Il P2 
14 cpr.100 mg 

ATENOLOLO ABC III P2 
14-cprrhv100mg - 

ATENOLOLO ANG. Il P2 
50-cpr riv:50.mg ° 

ATENOLOLO ANG. Il P2 
50 cprriv.100.mg 

ATENOLOLO CLDOC Il P2 
28 cpr 100 mg +25 ig 

ATENOLOLO CLDOC III P2 
28 cpr 50.mg +71:2;5:mg 

ATENOL@LO CLDOROM I S5 
*MITE":2@cpr riv 50 mg +12,5mg 

ATENOLOLO CLDOROM Il P2 

Mi la 

ATENOLOLO CL.EG Il P2 
28 cpr 100 mg +25 mg 

ATENOLOLO CL.EG I SS 

____A&epr50mg+ 1A,5M@ n 

ATENOLOLO CLHEX. I S5 
30 cpr riv 100 mg.+25 mg 

ATENOLOLO CL.HEX. Il P2 

___Sasprrbomerta omai i i 

ATENOLOLO CLM.G. II P2 

_28epr100 mg +256M@ < i 

ATENOLOLO CL.M.G. I S5 
28 cpr 50img + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.RAT. Il P2 
28 cpr50mg + 12;5'mg 

ATENOLOLO CLRAT. Il P2 
28 cpr 100 +25 mg. 

ATENOLOLO CLSAN | S5 
28 cpr 50 ing +.12,5 mg 

ATENOLOLO CLSAND Il P2 

ATENOLOLO CL.SAND Il P2 
14 cpr -100 +.25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND Il P2 
28cpr:100 +25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND Il P2 

_20eprao+A1zomg ci i 

ATENOLOLO CLSAND Il P2 
30cpr504+12,5.mg 

ATENOLOLO CL.SAND Il P2 


50 cpr50+-12,5.mg 


la 
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ATENOLOLO CL.SAND SS) 
56 cpr. 50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.SAND S5 
98:tpr.50 + 12,5 mg 

ATENOLOLO CL.SAND SS 
20.-cpr 100+25 mq 

ATENOLOLO CL.SAND S5 
30-cpr: 10/0 +:25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND III P2 
50:<pr 100 +25 mg 

ATENOLOLO CL.SAND III P2 
56cpr 100+25 ing 

ATENOLOLO CL.SAND III P2 
98cpr 100 +25 mg 

ATENOLOLO CLORT. Ill P2 
30-cpr. 100 +25 mg 

ATENOLOLO CLORT.RK III P2 
30:cpr 100 rig +25 mg 

ATENOLOLO DOC II P2 

TR ERI 100MA i 

ATENOLOLO DOC Ill P2 
42-cpr 100 mg 

ATENOLOLO EG III P2 
20-cpr. 50 mg 

ATENOLOLO EG III P2 
50:cpr. 50 mg 

ATENOLOLO EG II P2 
100:cpr 50 mg 

ATENOLOLO EG Ill P2 
20 pr. 100 mg 

ATENOLOLO EG III P2 
50 cpr 100 mg 

ATENOLOLO EG Il» _P2 
100:cpr. 1:00:mg 

ATENOLOLO FG Ill PZ 
42 cpr: 100 mg 

ATENOLOLO HEXAL Il P2 

pio PEER VCO MG: pid ile 

ATENOLOLO HEXAL III P2 

sp PERE ICO MO: i vi 

ATENOLOLO HEXAN III P2 

Bo epr so mali i 

ATENOLOLO 1.G. Ill P2 
42 ‘cpr 160 mg 

ATENOLOLO IPSO II P2 

iu #2 SRICIOO Mg Ne e tie 

ATENOLOLO M.G. III P2 

ERRE TOO Mg iv 

ATENOLOLO PEIVA III P2 
50:cpr 100.mqb, 

ATENOLOLO RATIO Il P2 
14.cpr ri 100 mq: 

ATENOLOLO RATIO. HI P2 


“pr 100 mg 
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ATENOLOLO RATIO, Ia (P2 
50 cpr 100 mg i 

ATENOLOLO RK II P2 
AZ: cpr100 rig 

ATENOLOLO SAND. Il P2 
14 cpr:50 mg 

ATENOLOLO SAND. III P2 
50.cpr:50 Mg 

ATENOLOLO SAND. III P2 
14 cpr 100 mg 

ATENOLOLO SAND. III P2 
50cpr 100 ing 

ATENOLOLO SAND. II P2 
20 cpr.50 mg 

ATENOLOLO SAND. III P2 
28 cpr.50 mg 

ATENOLOLO SAND. II PZ 
30 cpr 50 mg ; 

ATENOLOLO SAND, HI P2 

____BGCPIIGIIO, Vo rin rei iii ri 

ATENOLOLO SAND. II P2 
50 îpr50, Mg 

ATENOLOLO SAND. HI PZ 
98 epr.50 mq 

ATENOLOLO SAND. III P2 
100 cpr 50 mg 

ATENOLOLO SAND. HI P2 
300 cpr:50 irig 

ATENOLOLO SAND. II P2 
500 cpr 50 ing 

ATENOLOLO SAND. Ill P2 
20.cpr.100 mg 

ATENOLOLO SAND. Il P2 
21 cpr 100 mg 

ATENOLOLO SAND. III P2 
28 cpr.100 mg 

ATENOLOLO SAND. II P2 

 SSRSGNICOMa ia 

ATENOLOLO SAND. III P2 

ATENOLOLO SAND. III P2 

____Boeprito0 mg iii iii E IE E 

ATENOLOLO SAND. III P2 
98 cpr 100 mg È 

ATENOLOLO SAND. HI P2 

Le sfDocari00mo > i 

ATENOLOLO SAND. III P2 

E 4 

ATENOLOLO SAND. Il P2 
500 cpr:100 mg i 

ATENOLOLO SAND. III P2 
42:cpr. 100 mq 

ATENOLOLO TEVA III P2 
50 cpr:100 mg 
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ATENOLOLO UNION II P2 
50 «pr.100mg 
ATERMIN Il P2 
14 cpr 100mg 
ATIMOS I S3 
polvxinal 12 meg 60d. 
ATIMOS I S3 
ATIMOS I S3 
sobdrial 6mceg. 100d 
ATIMOS I S3 
solxinal Gmeg 120d 
ATIMOS I S3 
soluz:inal-100-dosi-12 meg 
ATIMOS I S3 
sobdnal 12mMeg.120d 
ATINORM Ill P2 
30 <pr div 100 mg +2,5 mg. 
AVODART I S2 
30 cps 0,5 mq 
AVODART I S2 
2 OSIO a sodi 
AZOPT I SS 
coll:5 ml.10 mg/ml : 
AZOPT I S5 
Lo SM OmI 1Omg/ml I 
BECLOFAX 100 I 59 
__Sespxinal 100meg ii CASA 
BECLOFAX 250 I S9 
sospxinal 250meg 
BECLOFAX 50 I S9 
sospxinal.50meg i 
BECLOJET V S9 
__Apray200d pOmegre/er; i: che siria Periti ALTARI 
BECLQJET I SQ 
spray 200d 250moge/er 
beclometasone I S9 
BECLOMETASONE LPB I S9 
spray 5OMtg 
BECLOMETASONE LPB I S9 


spray 250me 


BECLOMETASONE NOR I S9 
250meg-2:00d 

BECLOMETASONE NOR I S9 
5omeg 200d 

BECLONEB I S9 
aertof1d 20,04%," 

BECLONEB I S9 
aer20fl 1a d/8mg/2rl 

BECOLEX I S9 
10 clismi Bing 50m 

BECOLEX I S9 

I Si 1Oxgpr 5 mg illazcio prolungato 0 i 

BECOLEX I S9 


20 cpr amg rilascio prolungato: 
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BECOTIDE I N69 
"BOmeg:soluzione: pressurizzata perinalazione” flacone da: 2005 
erogazioni 

BECOTIDE I S9 
"250 meg soluzione pressurizzata per inalazione! flacone: da'200 
‘erogazioni 

BECOTIDE A I S9 
flacone 200meg/mi.sosp da nebulizzare con contagocce. 

BEMEDREX I S9 
easyhaler inal 200meg 

BEMEDREX I S9 
easyhaler 1.00mcg.200d 

BEMEDREX I S9 
easyhaler1.00mcg.c/co. 

BEMEDREX I S9 
easyhaler T00mcg2x200 È 

BEMEDREX I S9 
easyhaler 400meg: 100d 

BEMEDREX I S9 
easyhaler ‘400méG t/co 

BEMEDREX, I S9 
easyhaler 400mcg2x100' 

BEMEDREX I S9 
casyhaler 200meg2x200 

BEMEDREX I S9 
easyhaléer 200meg 200d 

bendrofiumetiazide | SS 

BENTELAN I S9 

ea to.epr eft0.5 mg: | sini eti ori ipnai STAGE i tnsos RE 

BENTELAN I S9 
2:fiale IM:EV4 mg 2 ind 

BENTELAN I S9 
6 fiale 1,5:mg/2mi 

BENTELANR I S9 
10: cpr eff.1: mq. 

benzfetamina I S6 

benzotiazide I S5 

BEPROLO Ill P2 
3D epr 100mg 

BETAADALAT III P2 

ret dpr dii i 

BETADES Ill P2 
40: cpr 80.mg 

BETAMETASONE FAR.MI Il S9 
3:fiale 4 mg:1.mì 

BETOPTIC P2 
coll:5:mI 5% 

BETOPTIC P2 
coll: 10m 0,5% 

BETOPTIC P2 
3.monod coll Smil 9;5% 

BETOPTIC S P2 
coll:5:mE 0,25% 

BETOPTIC S P2 


50 monod coll 0,25mi 
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BICONCOR P2 BIQINSULIN U S2 
T4:cprriv:5 mg +:12,5mg. 1: ffala:1:0 m!:100 U! fini 
BICONCOR P2 BIORITMUS Ill: .P2 
28:cprriv:5mg+.12,5 rig 14 pr div:100 mg 
BICONCOR P2 BLOCADREN HI P2 
T4:cprriv 10.mg+25.mg: 40. cpr10 mq 
BICONCOR P2 BLOCADREN HI P2 
28: cprriv t0:mg | Ù #5mg i 50 cprto mg: 
BIDICUIN s9 BLOPRESID 85 
o clismi mg GomI #cpr& mg + 12, 5 mg 
BIDICLIN s9 BLOPRESID 55 
1DCpr 5 mg rilasciò prolungato T4 cpr'8ing +TZ.,5mng 
BIDICUIN s9 BLOPRESID s5 
30 cpr 5 mg rilascio prolungato 20 cpr8mg +:12,5.mg 
BIOINSULIN 10/90 S2 BLOPRESID S5 
T. fiala: 10 mf: 100U£/ml 28 cpr'8img +:12,5mg 
BIOINSULIN 10/90 s2 BLOPRESID s5 
5 cartucce 1,5 ml 50. cpr8mg +.1.2,5 mg 
BIOINSULIN 20/80 S2 BLOPRESID S5 
fiala 10m 100 UI/mi 3 56 cpr,Bmg +.12,5.mg 
BIOINSULIN 20/80 S2 BLOPRESID so 
_Beartuece 1, 5 ml _98 cpr8mg +12,5mg 
BIOINSULIN 30/70 s2 BLOPRESID 35 
T fiala: 10mI 100:Uf/mi 98 cpr'8mg +:12,5'mg 
BIOINSULIN 30/70 S2 BLOPRESID 85 
Si cartuece 1, 5 ml _1OO cpr81 mg +.12,5 mg 
BIOINSULIN 30/70 S2 BLOPRESID SÒ 
5 cartucce ‘300 DI mi i 300cpr8 mg + # 12, 5 mg ; 
BIOINSULIN 30/70 JET S2 BLOPRESID SH) 
5 penfiti sm! 7-cpr 16mg +12,5mg. 
BIOINSULIN 40/60 s2 BLOPRESID s5 
Tffala 10 ml 100 UI/ml 14 cpr.16 mg +.12,5 mg 
BIOINSULIN 40/60 S2 BLOPRESID 55 
__Peartuere 1,5 MI i i yi __Rocprt6 mg + T25MI. 
BIOINSULIN 50/50 S2 BLOPRESID s5 
1 fiala:10 ml-100 UIl/ mi j 28 cpr16 mq #12,5 mg 
BIOINSULINI s2 BLOPRESID s5 
1fiala:1:0 mi 100-U1/ml 50 cpr 16 mg +.12,5.mg 
BIOINSULINI s2 BLOPRESID s5 
___S cartucce Db MI cionci iuris Resp ir iroi ie __S0. epr to mg 145 MG i rioni nai Soci i iii 
BIOINSULINI S2 BLOPRESID S5 
> cartuece 300 LI 3 mi _98 cpr 16 mg + 12, 5 mg 
BIOINSULIN I JET S2 BLOPRESID s5 
5 penfil 3ml 100 cpr 16 mg: 12,5ng: 
BIQINSULINL S$2 BLOPRESID s5 
T fiala 10 1100 UT mid 300 cpr 16 ing # 12,5 mg 
BIOINSULINR s2 bolasterone s1 
21 fiala 10 mt100 U1/ ml 
“n Vin boldenone S1 
BIOINSULINR S2 I 
___ cartucce. 15m il AaAA_".;{{y__ iI Boldione SÌ 
BIOINSUÙINIR s2 BOREAX s3 
5 Cartucce 300 US mi polvxinal 60erog 12meg 
BIOÎNSULIN R JET s2 BOREAX $3 


5 penfifi Td3mI 


polvximal 100er0g 12meg 
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BOREAX I S3 BUDOSAN {INS 
solxinal 100erog &meg 50 cpsgastrores:3.mg 
BOREAX I S3 BUDOSAN Il s9 
solxinal 120erog 6meg T20 ipsgastiores Simg 
BOREAX I 83 BUGASUN ll s9 
solxinal T00erog 12meg 50 cps:3:mg rilascio modificato 
BOREAX I S3 BUGASUN ll 59 
solxinal 120erog 12meg t00 cps:3 mq rilascio modificato sr 
BREVA I S3 bunololo III P2 
P4014] li 
erog.asrosol BURINEX 85 
BREVA I S3 5 fiale IMEV0,5 mg 2'mi 
solti? 0s/.Hebut 15 mi 
BURINEX Sa 
BREVIBLOC Ill P2 30 cps0,50.mg 
Silile ntiivoio i i NN" —7}-,-° °° __7 n 
S BURINEX S5 
BREVIBLOC Ill P2 30 cps1ing 
1 flacone-infus 250:ml:10 mg/ml 
BUTAL S3 
BRICANYL I S3 20 cpr 4 mg 
200 dosi polv riali ii "i 
‘ BUTAL s3 
bromantan Il S6 30 cpr&mg | 
BRONCODIL I S3 butizide Sa 
30 cpr 10me ee” GA TT ce 
NERI ii E AE AA butorfanole 57 
BRONCODIL DST A °° eee e e e TT Zé] E 
stir:200 MI 0;2Mg calusterone S1 
BRONCOTURBINAL Il s9 CARDIAZOL PARACODINA Il S6 
aeros 200750 git.os-1.0.mI 
BRONCOVALEAS I 83 GARDICOR Ill P2 
SEO y_ 2Beprrut2Smigi a 
BRONCOVALEAS I S3 CARDICOR Ill P2 
200 .erog-aerosol ____30eprrivt,25 mg io “nl. 
BRONCOVALEAS I S3 CARDICOR Il P2 
soluz nebul:15 mi 500.mg/100 ml 20 cprriv1,25 mg 
BRONCOVALEAS Iy/S3 CARDICOR Ill P2 
25 cpr 2g. 50 cprriv.1,25 mq 
BUDESONIDE VIAT. I S9 CARDICOR Il P2 
ric-teart2;18 ____36epriiv 1,25 mg lil. a 
BUDESONIDE VIAT. I S9 CARDICOR II P2 
tic 26art2,18 ___@oepribe Las mg in RR 
BUDESONIDE VIAT. I S9 CARDICOR Il P2 
ric iticart100d: 90 cprriv:1,25 mg 
BUDESONIDE VIATRIS I s9 CARDICOR Ill P2 
T00:dosi 200 meg polv inial 100 cpr.riv 1,25 mg 
BUDESONIDE VIATRIS I S9 CARDICOR Il P2 
Tcart 2,189 20 cprtiv:2,5 mq 
BUDESONIDE VIATRIS I S9 CARDICOR Ill P2 
2cart 2,189 28 cprriv:2,5 mg 
BUDIAIR I S9 CARDICOR Ill P2 
inal200d 200mcg 30 cprtiv.2,5 ing 
BUDIAIR I S9 CARDICOR Il P2 
inai:z00d 200mcegijet 50 cprriv:2,5 mg 
BUDOSAN I s9 CARDICOR Il P2 
90 cps'gGastrores 3 mg 56 cprriv.2,5 mq 
BUDOSAN I S9 CARDICOR Ill P2 
1:00:cps gabtrores 3 mg 60 cprriv:2,5 ing 
BUDOSAN I S9 CARDICOR Ill P2 


TO‘cps gastrores 3img 


90 cprriv:2,5 mg 
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CARDICOR P2 
100:cprriv2,5 mg 

CARDICOR P2 
20.cprriv 3,75 mg 

CARDICOR P2 
28cpr.rîv. 3,75 mg 

CARDICOR P2 
30 cpririv 3,75 mg 

CARDICOR P2 
50-:cprriv 3,75 mg. 

CARDICOR P2 
56 cprriv 3,75 mg 

CARDICOR P2 
60.cprrîv 3,75 mg 

CARDICOR PZ 
90 cpririv 3,75 my 

CARDICOR P2 
100:cprriv 3,75 mg 

CARDICOR P2 
20.cpr:rîv 5 mg 

CARDICOR P2 
28-cprrîv 5 ing 

CARDICOR P2 
30 cpririv 5 mg 

CARDICOR P2 

A HI: 

CARDICOR P2 
56 cprriy 5 mg 

CARDICOR P2 
60-eprriv 5 mg 

P2 


CARDICOR 


CARDICOR 


100:cprriv5:mg 


CARDICOR 


20.cpr.riv 7,5.mg 


CARDICOR 
28-€pr riv: Ta mg 


CARDICOR 


30 «pr:riv 7,5 mg 


CARDICOR 


__Bacprmivz.5ma. 


CARDICOR 


60.cpr riv: 7,5 mg: 


CARDICOR 


CARDICOR 
100:cprriv.7,5mg 


CARDICOR: 
20:€pr: rîù 10mg 


CARDICOR 
28 -cpr:riv::10.mg 


90-cpr.rivi 7,5 mgi 


Serie generale - n. 264 


CARDICOR IINGP2 
30 .cprriv 10 mg 

CARDICOR ul P2 
50:cpririv 10mg 

CARDICOR III P2 
S6.cprriv 10mg 

CARDICOR II P2 
60cprriv 10 mg 

CARDICOR HI P2 
90.cprriv 10mg 

CARDICOR Il P2 
100 cprriv10 mg 

CARDIOSTENOL I S7 
BfialelM1 ml 

CAREFLU Il S9 
soluz:nebut 30m: 0,1%} 

CAREFLU II S9 
AD" soluz nebul:15 fiale 2 mg 2ml 

CAREFLU Il S9 
bb sol:nebul.15ft 2ml 

carfedon Il S6 

CARMIAN Il P2 
30 epr 100 mg + 25 mg 

CGARTEOL Il P2 
coll-5-ml-1% 

CARTEOL III P2 
col-5.ml 2% 

CARTEOL Il P2 
30 monod coll 0,3 ml 1%; 

CARTEOL Ill P2 
30 monodì coll 0;3 mi: 2%; 

CARVEDIL. HEXAL Il P2 

Lea EPRERRSA EPG SERIE RA IS RE E 

CARVEDILOLO ARROW III P2 
10 cpr:6,25mg 

CARVEDILOLO ARROW III P2 
14 cpr 6.25 mg 

CARVEDILOLO ARROW Il P2 
28 cpr6,25 mg 

CARVEDILOLO ARROW III P2 
30 cpr.6,25.mg 

CARVEDILOLO ARROW II P2 
50 cpr.6,25.mg 

CARVEDILOLO ARROV/ III P2 
56 cpr:6,25.mg 

CARVEDILOLO ARROVW/ Il P2 
100 tpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO ARROW III P2 
10 cpr12,5mg. 

CARVEDILOLO ARROW HI P2 
14 cpr.12,5.mg 

CARVEDILOLO ARROW III P2 
28cpr125mg 

CARVEDILOLO ARROV/ III P2 


30 cpr 12,5mg. 
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CARVEDILOLO ARROW Il P2 
50 cpr.12,5 mq. 

CARVEDILOLO ARROW/ II P2 
56 cpr.12,5 ing 

CARVEDILOLO ARROW Il P2 
100 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO ARROW Il P2 
10 cpr 25.mg 

CARVEDILOLO ARROW; Il P2 
14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO ARROW Il P2 
28 cpr. 25 mg 

CARVEDILOLO ARROW Il P2 
30 cpr 25 mq 

CARVEDILOLO ARROW Il P2 
50 cpr 25 mg: 

CARVEDILOLO ARROW? Il P2 
56 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO ARROW Il P2 

___tootpresmg. 0000 000000. 

CARVEDILOLO DOC Il P2 
28 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO DOC Il P2 
30 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG Il P2 
5 cpr:6;25 Mg 

CARVEDILOLO EG Il P2 
10.cpr 6,25 ing 

CARVEDILOLO EG Il P2 
14 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO EG Il P2 
20 cpr 6,25 img. 1} 

CARVEDILOLO EG W P2 

eri e dle 

CARVEDILOLO EG Il P2 

____SUepre smo: Di ii i i i Ae 

CARVEDILOLO EG Il P2 
#0 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO EG II P2 
50 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO EG Il P2 

co EBOLI O GE I N 

CARVEDILOLO EG Il P2 
60 cpr 625 mg i 

CARVEDILOLO EG Il P2 
90 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG Il P2 
98 cpr. 6;25 mg 

CARVEDILOLO'EG Il P2 

__TAQEPP 6,25 MO 
CARVEDILOLO EG II P2 


150° cpr 6,25 mg 


500 cpr-25 mg 
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CARVEDILOLO EG TINCP2 
200 cpr.6,25.mg 

CARVEDILOLO EG HI P2 
250 cpi.6,25.mg 

CARVEDILOLO EG III P2 
BOO cpi:6,25 mg 

CARVEDILOLO EG III P2 
400 cpr:6,25.mg 

CARVEDILOLO EG HI P2 
500 :tpr:6,25 mig 

CARVEDILOLO EG III P2 
1000:cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO EG HI P2 
9 cprz5.mg 

CARVEDILOLO EG II P2 
2 cpr 25mq 

CARVEDILOLO EG II P2 
10 cpr 25.ng 

CARVEDILOLO EG II P2 

__ Mepragina N 

CARVEDILOLO EG HI P2 
20,cpr 25:;ng 

CARVEDILOLO EG Ill P2 
28 ©pr 25 mg 

CARVEDILOLO EG III P2 
30 cpr 25 ng 

CARVEDILOLO EG II P2 
32 cpr 25.mg 

CARVEDILOLO EG HI P2 
40 cpr 25mg 

CARVEDILOLO EG III P2 
50 cpr 25.mg 

CARVEDILOLO EG II P2 

ia. 

CARVEDILOLO EG HI P2 

___&0cprasmg 000 

CARVEDILOLO EG II P2 
90 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG III P2 
98 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO EG HI P2 

____ Too eprzs mg i 

CARVEDILOLO EG III P2 
150 cprz5 mg 

CARVEDILOLO EG HI P2 
200 cpr:25 mg 

CARVEDILOLO EG HI P2 
250 cpr:25 mg 

CARVEDILOLO EG II P2 
300 cpr.25 mg 

CARVEDILOLO EG HI P2 

_BOOPIZAMO i n 
CARVEDILOLO EG II P2 
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CARVEDILOLO EG Il P2 
1000: cpr 25.mg. 

CARVEDILOLO EPIF Il P2 
28 cpr. 6,25 ing 

CARVEDILOLO EPIF Il P2 
30 «pt 25 mg 

CARVEDILOLO HEX Il P2 
28 cpr 50.mg 

CARVEDILOLO HEX Il P2 
30 cpr 50 mg 

CARVEDILOLO HEX Il P2 
50 cpr 50.mg 

CARVEDILOLO HEX Il P2 
100 cpr 50mg 

CARVEDILOLO HEX Il P2 
250 cpr 50.mg 

CARVEDILOLO HEX Il P2 
500 cpr 50-:mg 

CARVEDILOLO HEX. Il P2 

__PBERES:125 MQ; so iii i ri 

CARVEDILOLO HEX. Il P2 
50 cpr &25 mg 

CARVEDILOLO HEX. Il P2 
28 cpr. 6;25 mq: 

CARVEDILOLO HEX. Il P2 
50 €pr12;5m 

CARVEDILOLO HEX. II P2 
98 cpr. 1 2,5 img 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 
14 cpr 3,125 ing 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 

e a, È 

CARVEDILOLO HEXAL W P2 
28 cpr:3;125 mg ° 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 
30 cpr. 3,125 mg È 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 
50 épt 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 
56 cpr.3;125 img 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 
60 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 
98 cpr. 3,1.25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL I P2 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 

__BB pra: 129M94 Voli 

CARVEDILOLO/HEXAL II P2 
30 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 
50 cpr 3,125 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 
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CARVEDILOLO HEXAL ITINCP 2 
250 cpr 3,125 mq 

CARVEDILOLO HEXAL HI P2 
500 cpi 3,125 ing 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
14 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill PZ 
20 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
28 cpr div 6,25mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
30 cpt 6,25.img 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
50 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
56 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
60 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 

___ PB ERI OGDIIGN sic i 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
100 cpr 6:25 mq 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 

CARWEDILOLO HEXAL Il P2 

peg ERO O in IE 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
60 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill PZ 
1.00 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL II P2 

____BIONPI GS MI iii 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
500 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
14 cpr 12,5.mq 

CARVEDILOLO HEXAL Ill PZ 
20 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL HI P2 
28 xpr12,5.mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
30 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Ill P2 
50 cpf 12,5 mg 

CARVEDILOLO HEXAL Il P2 


CARVEDILOLO HEXAL 
___Qoeprla5mg . 


CARVEDILOLO HEXAL 
98 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
1.00 cpi 12,5 mg 


CARVEDILOLO HEXAL 
_EBEpi asma 
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CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO HEXAL P2 
30 epr 12,5 mg 50 cpr 50:mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO HEXAL P2 
60 cpr 12.5 ing x 0 56 tpi 50mg ì Me 177 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO HEXAL P2 
100.:cpr.12,5.mg 60 cpr 50.mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO HEXAL P2 
250:cpr 12;5:mqg 98 cpr 50mMg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO HEXAL P2 


500:cpr 12,5.mg 98 cpr 50.mg 


CARVEDILOLO HEXAL p2 CARVEDILOLO HEXAL P2 
14 cpr 25 tig z 4 TOO cpr 50 mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
20 epr 25 mg 10 cpr 3,125 mg i 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
28 cpr 25 mg 14 cpr 3;125:mg È 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
30 cpt div 25 mg 28 cpr 3,125 mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M:G. P2 


50 cpr 25.mg 30 cpr 3125. mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
__B0epr3.125 mq. 


__Soeprzoma.. 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
56 cpr 25 mg 26,cpr 3;125-mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 


CARVEDILOLO HEXAL p2 CARVEDILOLO M.G. P2 
___t90epr5.125m:;.. 


__BRCPE BS TAB) 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 


98 pt 25.mg 10 cpr 3,125.mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
È 14 cpr 3;125. mg 


100:cpr 25.mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
28 cpr 25mg : “Na j 28 cpr 3;125'mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 


30 cpr 25 mg 50 tpi 3,125.mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
i SE Epi S:125 014-- 


60 cpr 25 mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
98 cpr 3,125. mg 


100 cpr 25.img 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
250-cpr 254mng i 100 cpr 3,125m 


CARVEDILOLO HEXAL Pz CARVEDILOLO M.G. P2 
___BOGSPLI5IMO: ri iii i i ____TOsprozamo sini in irriiii 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 


14 cpr 50.mg 14 cpi 6,25 mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
28 cpr 6,25f 


20 cpr 50.mg 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. P2 
28 cpr 50:ing. 30 cpr 6;25.img 


CARVEDILOLO HEXAL P2 CARVEDILOLO M.G. Pz 


30/èpr 50mg 50 cpi 6,25.mg 


CARVEDILOLO HEXAL p2 CARVEDILOLO M.G. p2 
o cpr 50mg 5epr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO M.G. 
100 cpr 6,25 mg 
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CARVEDILOLO M.G. 
98 cpr 6,25 mq 


CARVEDILOLO M.G, 
10 cpt 6,25 Mg 


CARVEDILOLO M.G. 
145 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
28 cpr riv:6,25 mq 


CARVEDILOLO M.G. 


30 cpà 6,25 Mg 


CARVEDILOLO MG, 
50 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
56 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
98 cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
100-:cpr 6,25 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
10 chit 12,5 img 


CARVEDILOLO M.G. 


CARVEDILOLO M.G. 
28 cpr 12:5.Mg 


CARVEDILOLO M.G. 


30 cpr 12,5 mq 


CARVEDILOLO MG, 
50 cpr 12,5 mg 

CARVEDILOLO M.G. 
56 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


CARVEDILOLO M.G. 
100.cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO M.G, 

10 cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
__.IROBEIZI NO... 


CARVEDILOLO M.G. 
28 cpr 12;5 mq 


CARVEDILOLO M.G, 
30 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO M.G. 
50 cpr 12,5 mg 


CARVEDILOLO M.G. 


CARVEDILOLO M.Gì 
98 cpr 12:53 Mq, 
CARVEDILOLO M.G. 
100.cpr 12,5 mg 
CARVEDILOLO M.G. 
10 ©pr 25.mg. 


_ta cprazsmg i: 


98 cpr 12,5 mg 


56 cpr 12,5mg:; 


60 cpr 25 mg 
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CARVEDILOLO M.G. Ia P2 
14 cpr 25 mg é 

CARVEDILOLO M.G. Ill” P2 
28 cpr 25mg 

CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
1 facone:30: cpr.25 img 

CARVEDILOLO M.G. HI P2 
50 cpr25mg 

CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
56 cpr25 mg 

CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
da cpr25 mg i 

CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO M.G. HI P2 
10 cpr25 mg 

CARVEDILOLO M.G. Il P2 
14 cpr 25 mgi 

CARVEDILOLO M.G, Ill P2 
28 cpr 25,img 

CARVEDILOLO M.G, Il P2 
30 cpr ri25 mg 

CARVEDILOLO M.G. HI P2 

WA... Rd Li ii 

CARVEDILOLO M.G. Il P2 
36 cpr 25mg 

CARVEDILOLO M.G. Ill P2 
98 cpr 25mg : 

CARVEDILOLO M.G. II P2 
100 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO RAT. HI P2 
14 epr6.25 ma 

CARVEDILOLO RAT. Ill P2 
28 cpr div 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. Ill P2 
30 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO RAT. Ill P2 
56 cpr.6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. HI P2 

___60cpr6asma, SEE 

CARVEDILOLO RAT. Il P2 
100 cpr 6,25 mq 

CARVEDILOLO RAT. Ill P2 
250 cpr 6,25 mg 

CARVEDILOLO RAT. II P2 
14 cpr 25 mg 

CARVEDILOLO RAT. II P2 
28 epr 25 mg 

CARVEDILOLO RAT. Ill P2 
30 cpr div 25mg 

CARVEDILOLO RAT. Ill P2 
5.6 cpr 25.iNg 

CARVEDILOLO RAT. HI P2 
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CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. INP2 
100.cpr 25.mg 100 cpr.6,25 mq o 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
250.Cpi 25.mg 120 cpr.&,25.ng 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
Nacone:14 cpr 6,25 ing 250 cpr.6,25 ing 
CARVEDILOLO RAT. PZ CARVEDILOLO SAND. II P2 
Îlacone: 28 ‘cpr:6;25 mq | 10: cpr:6,25mg 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
flacone :30 cpr: 6,25 mg 2: pr 6,25mng: 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
ffacone:56 cpr 6,25 mq 7. cpr 6,25 mq. 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
flacone 60 cpr 6,25 mq 10: cpr.6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
flacone: 100-cpr:6;25 mg 14: cpr.6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
flacone: 250 cpr.6;25 mg 28 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
—_ Masone ld epizoimgi i ii ___Attumg@emor i ite 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
flacone: 28 cpr25 mg 32: cpr 625 mg 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
flacone:30 cpr 25 mg 50: epr :6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
flacone 56 cpr 25 mg 56 cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
flacone: 60 cpr 25°mg 60: cpi 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
fiacone:100 cpr:25 mg . 98: cpr 6,25 mg 
CARVEDILOLO RAT. Pz CARVEDILOLO SAND. Il P2 
flacone 250 1pr:25 mg 100 cpr 6,25 ing 
CARVEDILOLO 5.6. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
wc e, i eb 
CARVEDILOLO 5.6. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
__BOCPEASMG: i i i i ge ___ ABOCPEASNG iii 
CARVEDILOLO SAN P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
100:cpr 6,25 mg 7:cpr25img 
CARVEDILOLO SAND. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
14 cpr: 6,25 mg 10:cpr.25:mg: 
CARVEDILOLO SAND. P2 CARVEDILOLO SAND. I P2 
____PRCAIBZI MG i FE NPEZSM@i i 
CARVEDILOLO SAND. P2 CARVEDILOLO SAND. Il P2 
30 cpr 6,25 mg 28 cpr :25:mg: 
CARVEDILOLO SAND. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
32 epr 6,25 mg 30: cpr:25 mg 
CARVEDILOLO SAND, P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
50 cpr 6:25 mg 32: cpr25: Mg 
CARVEDILOLO’SAND. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
56 cpr 6,25 415] BO cpr.25mg 
CARVEDILOLO SAND. P2 CARVEDILOLO SAND. 
__SMEATORSMG n __BGCPI2SM@ 
CARVEDILOLO SAND. P2 CARVEDILOLO SAND. II P2 
Pr s25 mg 20 epr fog. 


ig 
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CARVEDILOLO SAND. II P2 CELESTONE INC SI 
98cpr.25 mg 10. cpr.0,5.mg 
CARVEDILOLO SAND. III P2 CELESTONE II S9 
100.cpr 25 mg gtt.os 10m 0,5 mg/m 
CARVEDILOLO SAND. HI P2 CELESTONE Il S9 
TO0:cpr 25 mg 5 fiale IM EV:4 mg: lm 
CARVEDILOLO SAND. III P2 CELESTONE AR Il S9 
120:cpr 25 mq 10 conf. 1.mg } 
CARVEDILOLO SAND. HI P2 CELESTONE CRONODOSE Il S9 
250 cpr 25 mq 1- fiala 1IM:1.ml 
CARVEDILOLO SAND. III P2 CELESTONE CRONODOSE Il 59 
7.cpr.25 mg 3.fiale IM mi ; 
CARVEDILOLO SAND. II P2 CETROTIDE | S2 
TD.cpr 25 mg 1. fralà 0,25 Mg+.1 siringasoly 
CARVEDILOLO SAND. II P2 CETROTIDE | S2 
14 cpr. 25 mg 7: flaconcini-0,25 mg'+ Z:siringhe solv 
CARVEDILOLO SAND. HI P2 CETROTIDE I 52 
28-cpr.25 mg 1- flaconcino-3.mg *-Wsiringa:solv. 
CARVEDILOLO SAND. HI P2 chinetazone ("Vedi-quinetazone')] I SS 
30.0pr.25 mg 
aerea —- CIBADREX, I S5 
CARVEDILOLO SAND. II P2 14 cprriv5 mg +6,25 mg 
32iépr 25 mig Gini lin n dfn ibi: ASS ISS SS 
“nico “mc; CIBADREX I SS 
CARVEDILOLO SAND. Ill P2 14eprrh10:mg + 12,5.mg 
50 €pr.25 mg 
TIA SEE CIBADREX I 55 
CARVEDILOLO SAND. III P2 14 cprriv20.mg.+ 25 mg 
56tpr:25 Mg 
CIBADREX I S5 
CARVEDILOLO SAND. HI P2 28 cpr riv-10,9+12.5 mg 
6D'7pr:25 mg 2 
uiguri ss ra presa i cr ciclazodone Il S6 
CARVEDILOLO SAND. HI P2 A pe p 
98 pr 25 mig CITIFLUX Il S9 
ARR RA cav fi bb néb 15f:1mg/2m! 
CARVEDILOLO SAND. HI P2 Tri (EZRA 
100 cpr 25 mg CITIFLUX II S9 
IC tà Wa 40 AD" soluz nebul 15 fiale 2:mg 2-ml 
CARVEDILOLO SAND. Ul P2 NE E E 
120 cpr 25 ing CITIFLUX Il 59 
soluz nebul 30 ml:0,1% 
CARVEDILOLO SAND. I P2 
250.661 25 Ma CLENASMA I 83 
e i Fia na SIATE 30: cpr:0,02:mg 
CARVIPRESS II P2 ET AI 
30/6pr div 25 ma CLENASMA I SI 
scir:1:50: mf 
CARVIPRESS HI P2 FRA MC AE 
15 cpr div50.mg CLENASMA I 83 
CALI 7 >. e aerosol 28ml(200inal) 
CARVIPRESS III P2 
28-cpr.div:3;125 mg CLENIL I 59 
50mitg sal press_xirial 
CARWIPRESS 12,5 I P2 CIO A i a Tr 
28 epr div.1:2,5 mg CEENIL LINCE, 
A . Si ora “250:mcgisoluzione pressurizzata:per inalazione" ‘flacorie 200. 
CARVIPRESS 12,5 II P2 Eragazioni : 
— BECAMANAZ SM NE IR) LA CLENIL Il S9 
CARVIPRESS 25 HI P2 "100 -microgrammi polvere-per inalazione” inalatore pulvinal:1.00 
56-cpr div 25 mg 0. PRGAZIONIE fio ILLE e Esp i i Sri E EI Ns Sii | ESE Pop ore pile 
CARVIPRESS 6,25 Il P2 SLENIL Ne? 
14 cpr dive d&g ‘200:microgrammi polvere per inalazione” inalatore pulvinal:100 
ni, —_——_rr___r- ia erogazioni 
CARVIPRESS.6,25 HI P2 CLENIL Il s9 
28.£pr: div 6,25 mg è È ; a + 
Pr. “ba Giselle eee aa DIETE #00:mictogramini polvere:péer inalazione” inalatore pulvinal:1:00 
CARWIPRESS 6,25 Il P2 STOGAZIONI 
SONIA ZITO SII CLENIL I S9 
Ripa 86 "0,8 mg/2 mi sospensione d'a nebulizzare” 20 flaconcini monodose 2 ml 
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CLENIL COMP I S3 
sosp.inal 200.erog 50 meg +.100. meg 

CLENIL COMP Il S9 
‘polv.80d4 200+400mc 

CLENIL COMP Il S9 
polv.:80d 100+200mc 

CLENIL COMP I S$ 
sosp.nebul-10 fiale 0,8 mg +.1,6mq2.m 

CLENIL COMP I S3 
sosp-inal 200-erog jet 250 mcg: + 100 meg 

CLENIL COMP I S3 
sosp.inal 200 .erog jet 50.rn0g.+100 meg 

CLENIL COMPE I S9 
20f2mI 0,8+1,6mg 

CLENIL COMPOSITUM I S9 
"50:meg + :100:mceg sospensione pressurizzata pernalazione” 1 Hacone 
200 erogazioni con erogatore standard 

CLENIL COMPOSITUM I S9 
"0,8 mg +:1,6:mg sospensione da nebulizzare" 10 flaconi monodose 2 
mi 

CLENIL COMPOSITUM I Sa 


"250.meg+:1 00 meg sospensione pressurizzata per inalazione! 1 
flacone:200.erogazioni con erogatore standard + erogatore 


CLENIL COMPOSITUM 


SI 


“50ncg: + 100. meg sosperisione pressurizzata per inalazione’ 1 flacone 


200 eragazioni con erogatore jet 


CLENIL JET I S9 
soluz inal.200 erag 250. meg 

CLENIL JET I S9 
aer200er 50meg : 

CLENILEXX I S9 
sol. press.inal 50meg 

CLENILEXX LL SI 
soluz inal 200 erog:100.MmEg 

CLENILEXX I sa 
sol press.50meg+erog 

CLENILEXX I S9 
soluz inal:200 erog' 100 meg autohaler 

CLICKHALER BECLOMET. I S9 

ci Imi:0d ino 

CLICKHALER BECLOMET. I S9 
inal 1004 

CLICKHALER SALBUTAM. I S3 
imal polv ; 

CLIPPER I S9 
10'‘clismi: 3: mg 60 ml sospirett 

CLIPPER I S9 
t0:cpr 5.mgrrilasciaimodificato: 

CLIPPER I S9 
30/cpr 5 mg,rilascia modificato. 

clobenzorex I S6 

clobetaso nie I sS9 

CLOMID I S4 
10.cpr 50.mg 

cloratiazide I SS 
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CLORTANOL SI 
30 cpr 100 mq +.25.mg 

COAPROVEL SS 
28 cpr 150.irig +.12;5 mg 

COAPROVEL S5 
56 cpr 750.mg +.12,5 mg 

COAPROVEL S5 
98 cpr 150 mg +:12,;5 mg 

COAPROVEL S5 
20 cpr 300 mg +-12;5 mg 

COAPROVEL S5 
5h cpr 300 mg +12,5mg 

COAPROVEL s5 
98 cpr 300 mig +.12,5 mq 

cocaina se 

CODEINOL S6 

Pei E 

CODEINOL s6 
osgtt30mI 

COLIFOAM S9 
14 dasi schiuma rettale 20,8:9-+ 14 applic 

COLLIRIO ALFA 56 
coll:10 ml 8 mg/mi 

COLURIO ALFA 56 

a W. praang oculare 190 ale ia i ie i BI 

COLURIO ALFA S6 
1.0 Mmonod call 0,3 iml.8 ing/mil 

COLLIRIO ALFA ANTIST, se 
coll:10 ml 

COLLIRIO ALFA ANTIST. S6 
10 monod coll 0,3 mi 

COLVER P2 
28 cpr 6,25 mg. 

COLVER P2 
30 cpr 25 mq 

COMBISARTAN s5 
14 cpr BO mg/12,5 mg 

COMBISARTAN S5 
28 cpr 80-mg + 12,5 mg 

COMBISARTAN DO 
14 cpr 160.mg/12,5..mg 

COMBISARTAN Ch) 
28 cpr 160 Mq +:12;5 mg 

COMBISARTAN S5 
56 cpr 160 mg/12.5 mg 

COMBISARTAN S5 
98 ‘cpr 160 mig/12.5 mg 

COMBISARTAN S5 
280 cpr 160 mg/12;5- mg 

COMBISARTAN S5 
280 cpr 160 mg/12,5 mg 

COMBISARTAN SS 
14 cpr 160 mg/25 mq 

COMBISARTAN SS 


28 cpr 160 mg/25 mg 


— 186 — 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 

COMBISARTAN I SS CONGESCOR MIN P 2 
56 cpr 160 mg/25 mg 28 cprriv.3,75 mg 

COMBISARTAN I SS CONGESCOR Ill P2 
98:cpr: 160 mg/25 mg 30.cprriv:3;75 mg 

COMBISARTAN I SS CONGESCOR HI P2 
98.cpr: 160 mg/25 mq 50cprriv:3,75 mg 

COMBISARTAN I S5 CONGESCOR Ill P2 
280:cpr 1.60mg/25 mg 56.cprriv:3;75 mg 

COMBISARTAN I SS CONGESCOR HI P2 
280 cpr 1.60mg/25 mg 60.cprriv.3,75 mg 

COMBIVENT I S3 CONGESCOR HI P2 
aerosol 5imi 100inal 90 cprriv:3:75 mg 

COMBIVENT I S3 CONGESCOR Hi P2 
aerosol 10ml.200inal 100 cpr-riv 3,75 mg 

COMBIVENT I S3 CONGESCOR HI P2 
neb:20f.2,5ml1d 20 cprriv:5:mg 

CONCOR HI P2 CONGESCOR HI P2 
28 cpr: 10 mq 28 cprriv:5.mg 

CONCOR MITE HI P2 CONGESCOR Hi P2 

lA: RI) AA 

CONDIUREN I SS CONGESCOR HI P2 
14-cpr 20.mg:+:12,5.mg pri 

CONGESCOR HI PZ CONGESCOR Ill P2 
20:cpr'riv: 1,25 img i 56 cprriv5:mg 

CONGESCOR HI P2 TONGESCOR HI P2 
28 :cprriv:1,25img 60 .cprriv:5img 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR HI P2 
30:cpr'riv:1,25 mg 90 cprriv:5'img 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR Ill P2 
50.cpr riv. 1,25img 100 cpr'riv 5mg. 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR Ill P2 
56 cpr.riv_ 1,25.mg 20.cprriv.7,5 mg 

CONGESCOR Hb P2 CONGESCOR HI P2 

____ BO eprriv.1.25Mg _ ABEPIERE TS MG 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR Ill P2 

__POCRITN VASI i ee rit ne ___BOSPIINTR MG n pie i ine 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR Ill P2 
20-cpr-riv-2,5 mg 50 cpr riv:7,;5 mg 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR Ill P2 
28-cpr.riv-2,5 mg 56 cprriv7;5 mg 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR HI P2 

__BO epr riv as ig i RT ____SOeprriviT.a miglio i 

CONGESCOR II P2 CONGESCOR Hi P2 
50:cprriv:2,5 mg 90 cprriv:7;3 mg 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR Il P2 
56-cprriv-2,5: mq 100 cprriv 7,5 mq 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR Ill P2 
60-cpr.riv-2,5- mg 20.cprriv 10 mg 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR Hi P2 
90:cpr riv:2,5 mg 28cprriv.10mg 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR HI P2 

___oneprilvzo mg _BOSPITIVIOMO. o n 

CONGESCOR HI P2 CONGESCOR Ill P2 


i20-Cpr riv-3,75 img 


50 cprriv 10.mg 
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CONGESCOR Il P2 CORIZZINA Ma S6 
56 cpr riv:10.ing gtt rino LO mi ; 


CONGESCOR Il P2 CORIZZINA II S6 
60 <prriv:t0 mg. i i nebul:fiata:10mt 


CONGESCOR Il P2 CORLIPROL III P2 
90. «prriv:10 mg 28 cpr riv:200. mg 


CONGESCOR II P2 CORLOPAM I S6 
100 cpr riv.1.0.mg fiala 20-mg:2-mI 


CONGESCOR II P2 CORLOPAM I S6 


1:00 cpr riv :1,25:mg 1.fiala 50 .mMg:5 ml 


CONTRASMINA I SI CORTINAL I S9 
30 <prz0meg 15 fiale 6.mgi+4 mg 2 nl aerosol 


CONTRASMINA I sa CORTIRON I s8 
scir 100m i i 4/fiale IM 10.mg:1 ml i Hi: i 


CORDIAX Il  P2 CORTIRON DEPOT I S9 
28 cpr riv:200.mg fiala IM-50:mg: 1 ml 


COREPTIL Il S6 CORTISOLONE I S9 
osgtt. 10m 3,054g 20 cpr 5.mg 


CORGARD II P2 CORTONE ACETATO I S9 


30 cpr 80.mg 20 cpr 25/mg. .\ 


CORICIDIN Il S6 CORTONISONE ACETATO I S9 
20 cpr 25umg 


spray nas.fl 15m! 


CORIXIL I SS CORTOR I S9 
14cprriv 80:mg/12,5.mq z È L fiala IM:EV100 mg:+ 1fiala:solv 2 ml 


CORIXIL I S5 CORTOP I S9 
Z8cprriv 80:mg/12,5 mg Tfiala IM:EV 500 mg Tfiala:solv 5 mi 


CORIXIL I SS CORTROSYN DEPOT s2 


14cpr.160 mg/12,5 mg 2fiale IM:1 mg/ml 


CORIXIL I SS COSOPT Ill P2 
28 cprriv:160.mg + :12,5mg coll:5:mi 2% + 0;5% 


CORIXIL I S5 COSOPT Ill P2 
56 cpr160 mg/12,5 mg a coli:2% + 3 flaconcini 5:ml 0,5% 


CORIXIL 1) S5 COSOPT Ill P2 
___98 <pr160mg/125mg__ coll 2% + 6 aconcini 5.mI 0,5% 


CORIXIL I SS COTAREG SS 
98 cpr 160.mg/12,5:mg 1 


T% cpr riv 


CORIXIL I S5 COTAREG S5 
x28) cpr 160 


CORIXIL I SS COTAREG SS 
280 (20x1:4) cpr 160 mg/12.5.mg 14 cpr riv:160: mg/12;5mg 


CORIXIL I SS COTAREG S5 


14 «pr 160trig/:25 mg 28 €pr 160mg+ 12.5 My 


CORIXIL I SS COTAREG SS 
28 cpr riv:160 mg/25 mg. 56 cpr riv: 160.mg/12.5:mg 


CORIXIL I SS COTAREG S5 
__Selaxtalear 160ma/25mg 


2 si RA n PAPER IGO Ma/i25: ng >. = Ri a 
CORIXIL I SS COTAREG SS 
98(7x14)cpr :1-60mg/25mg 98 UD cpr riv:160 mg/12,5-mg 
CORIXIL I S5 COTAREG S5 
98(98x1)cpir T60ng/25mg 280 cpr riv160 ing/12,5 mg 
CORIXIL I SS COTAREG SS 
280[1:0x2B)cpr:160mg/25 280 cpr riv:160 mg/12,5.mg. 


CORIXIL I S5 COTAREG S5 
280/20x14)cpr 160mg/25 


14 cpr riv:160 mg/25:mg 
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COTAREG I S5 DECAPEPTYL a$2 
28:epr riv:1.60 mg/25 ing 1: fiala 11:25:mg + :1-fiala: sol 2mMt+-1: siringa 
COTAREG I SI DEFLAN ll s9 
56 cpr riv:160 mg/25 mg 10 cpr &mg 
COTAREG I S5 DEFLAN Il S9 
98 cpr fiv:160 mg/25. mg 10 cpr 30 mg 
COTAREG I S5 DEFLAN Il S9 
98 cpr riv:160 mg/25 mg gtt 0s:13:mI22, 75 mg/ml 
COTAREG I S5 DEFLAN Il S9 
280 cpr riv 160 mg/25 mg os git &ml 22,75mg/mi ar 
COTAREG I SS deidroclormetiltestosterone S1 
280 iv 160 Zi 
SRL malesi 9 deidrocpiandrosterone {dhea] S1 
CROMOZIL Il S6 
coll 1a mEO;D5%Ù +4% DELAFRIDE 59 
28 cpr 30.mg + 1,25.im 
cropropamide Il S6 = “ 
DELAPRIDE 55 
crotetamide ll S6 28 cpr 30.mg +25 ma i 
CUSIMOLOL Ill P2 deltal-androstene-3,17-dione S1 
coll'5 mi-0;25%) 1 ii IR E cs 70 
uc in delta1-androstenediolo S1 
CUSIMOLOL III P2 
c6l5 mi 05% DELTACORTENE s9 
A Si 10 cpi 5.mg 
CUXANORM 100MG III P2 ROM >, I n 
50épr 100ng DELTACORTENE So 
ARIEL AAA 20:cpi 5 mg 
DACRIOSOL I 55 ANNO ni 
DELTACORTENE FORTE S9 
colt-10 ml 
I TA 10 epr 25.mqg 
DACRIOSOL I SS Di AS A FRAgI 
DELTARINOLO S6 
coll: 15mI 
Cove e SEA e ie e spray nasale:15 ml 
DACRIOSOL I S5 Dee VOS AL aerea 
24 monod..coll 0;6ml : DELTAVAGIN s9 
6 candelette.vag 2.mg +:10.mg.+.100.mg 
DACRIOSOL I S5 N A RARE SARETE e 
DEMETIL 56 
c0W10 mi 0,1% 
56 eps 2.5 ig DEPALGOS S7 
Pg IR 14 cpr riv 5.mg 1325 mg 
DANATROL I S2 He n 
306ps 100ing DEPALGOS S7 
Sl a, a 28 cpr riv.5. mg + 325 mg 
DANATROL I S2 
Gba pe o ig DEPALGOS S7 
Lea Alce i 56 cpr riv.5 mg +325 mg 
DANATROL I S2 Cs A E CT 
306ps 50 mig DEPALGOS S7 
da Ai ii bia ii pia ai iii i i 14 cpr ti:10mg:+:325 rig 
DECADRON ll S9 AR“ ERRE EE 
10 cpr 0,5mg DEPALGOS S7 
si n n 28 cpr riv:10:mg:+:325 mg 
DECADRON I S9 
10 cpi 0,75 mg DEPALGOS S7 
56.cpr in10mg+325 mg 
DECADRON FOSF. I S9 
t fiala t.ml4 mg/1.ml: ; DERALSOS SI 
14 cpr riv:20.mg:+:325 mg 
DECADRON FOSF. II 59 
1 fiala 2°ml 8 mg/2 ml DEPALGOS ST 
+ 28 cpr riv:20 mg + 325 mq 
DECADURABOLIN I SI 
fiala 25 mg DEPALGOS S7 
ace dà ALERT 56 cpr riv.20mg+325 mg 
DECADURABOLIN I SI 
i DEPOMEDROL S9 
1: siringa:50mg:1. ml 
1 fiala 40mg.1 ml +11 siringa 
DECAPEPTYL I S2 
Isfial@3.75 inig +1 fiala.solv:2 mi +.T.sitiniga DEPOMEDROL Sa 
me ©) (O ia a 3 fiale 40mg 1 ml +3 siringhe 
DECAPEPTYL I S2 
DEPOMEDROLH+LID. S9 


7. fiale 0; ing +7 fiale:solv 


1 fiala 1 ml +1 sifinga 
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DEPOMEDROL+UD., S9 DESONAX SI 
3 fiale. lin +3 siringhe 280 cps. 200 meg polv inal 
DEPOMEDROL+LUD. S9 DESONAX s9 
Tifiale:2mt +1 siringa 60 cps:200 :meg:polvinal 
DERMOLIN GLICOLE S9 DESONAX S9 
soluzivag TOfiale 1 flacone 120.cps:200.meg polvinal 
DESAFLU $9 DESONAX SI 
soluznebill:30 mi-0;1% 10 cps:400 mcg polvinal 
DESAMETASONE $9 DESONAX s9 
10pr:0,5mg 14 cps:400 mcg polvinal 
DESAMETASONE S9 DESONAX S9 
10/cpr 0,5 mg Z0 6ps 400 meg polvinal 
DESAMETASONE SI DESONAX SI 
10.cpr 0,5 mg i 28 cps 400 meg polv inal; 
DESAMETASONE FOSF S9 DESONAX s9 
3-fiale.IM:EV:4 mg 30 cps: 400 meg polvinal 
DESAMETASONE FOSF $9 DESONAX S9 
1 fiala IM:EW 8 mg 42 cps 400 mcg polzinal 
DESAMETAZONE A_D. S9 DESONAX S9 
40.cpr 0,5 mq 50 tps.400 meg polvinal 
DESAMIN SAME S6 DESONAX S9 
soluz:nebul:15 mil.0;15% 56 Cps 400 micgpolvinal 
DESONAX S9 DESONAX S9 
10-cps 200 meg polv inal 60 eps:400 meg :polvinal 
DESONAX S9 DESONAX S9 
14tps 200 meg polw inal 84 cps:400 mcg polvinal 
DESONAX S9 DESONAX S9 
20:cps 200. meg polv inal 100 tps:400 meg palv inal 
DESONAX SI DESONAX S9 
28 cps 200meg polv inal 112 cps:400 mcg polv inal 
DESONAX $9 DESONAX s9 
30 cps 200:meg polv inal 120 cps.400 meg polv ina 
DESONAX s9 DESONAX S9 
e i T:80. PS #00 Meg; Polat; coito Vi i I E 
DESONAX SI DESONAX S9 
50/cps 200:meg pol inal 168 tps:400 meg polv inal 
so 
$9 DESONAX S9 
560-cps 200:meg polv inal 280 cps.400 meg polvinal 
DESONAX S9 DESONAX 39 
84 cps Z00:meg pol inal T ffacone 60:cps 400 meg polv inal 
DESONAX S9 DESONAX S9 
100:cps 200 mcg polv inal 120 tps 400 meg 'polvinal'in flacone 
DESONAX S9 desonide S9 
11:2:eps 200 mc ly imal 
# ERI, ditta ATO E desossimetiltestosterone SI 
SI last a 
destromoramide S7 
SI DHEA [vedi "deidroepiandrosterone"] S1 
iii ii iii Lie iii diamorfina [eroina) S7 
S9 
168: cps 200 lv inal i GR 
_____T9Beps 200 meg polvimali i 12 6h 380 mig 
DESONAX s9 
DIAMOX S5 


200%cps 200 meg: polv nali 


12. eps. 500 mgrilascio prolungato. 
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diidrotestosterone I SI DIUREMID So 
DIKANTAL | 85 1 flaconcina EV:200 mg 20: ml 
20 cprriv 100mg DIUREMID CD) 
28cpt2,5m 
DILATREND IM P2 Sl 
30'cpr div 25 mg DIURESIX S5 
EE RI I E 14 cpridiv 10 
DILATREND I P2 O 
15 cpr div 50 mg DIURESIX S5 
DILATREND Il P2 Pale EV: TO ma emi 
14épr 6:25 mg DIURESIX So 
DILATREND Mp9 1 flacoricino EV:200 mg :20: mi 
28-cpr div 6,25 img DIURESIX s5 
28 cpr.2,5 mq 
DILATREND III P2 
56:cpr.6,25 mg DIVELOL Ill P2 
e RT I E 28 cpr6,25 
DILATREND mM P2 a 
28 cpr 125 mg DIVELOL Il P2 
530 vpr25mg 
DILATREND II P2 
__d Sig 12:65 Digiuno ci iii: puinan si ieri basse: invio Snai DOBUTAMINA ABBOTT. I S6 
1 fiala EV 20m 5 
DILATREND Il P2 3 
56cpr25 ing DOBUTAMINA BIOIND. I S6 
DILATREND Mm P2 ag 
38°<pr div 3,125/mg i DOBUTAMINA MAYNE I S6 
boca <$<$ «$i pari EVIZO ivi TIRI ERI 
20 cpr 6,25 mg DOBUTREX I S6 
DILOCAR IM p2 1 flaconcino EV 250 mg 20 ml 
30:cpr:25 mg DOPAMINA I S6 
DINAFEN Ri a agio a cain I 10 fiale ev 200 mg 5 mi ni 
60 cpr 20 ing DOPAMINA I S6 
DIMAFEN RITARDO Il SE n _tOGale EV-200 #r1g/ Sul I cicci iii 
30/cps 60 mg DOPAMINA CLORIDR I S6 
i EL TE 1 fiala 10mg 2 mi 
dimetilamfetamina Il S6 i III 
CO Re DOPAMINA CLORIDR I S6 
DIMETROSE L _tfiala50 mg 10m: ii... i... 
SEI DOPAMINA CLORIDR I S6 
5 fiale 10:mg2imi 
28:cpr.30 mg.+-1,25:mg 3 Lc i 
A IT in DOPAMINA CLORIDR I S6 
DINAPRES 2,5 I SS 5 fiale 50. mg:10 ml 3 
28.cpr.30.mg.+.2,5 mg 
EE ATE METTE DOPAMINA CLORIDR I S6 
DIRARIST Il:88 10 fiale 10:tng 2 mi 
24-cps 2.mg.+.1. mg ie Ri CRITERIO 
RE ©” A DOPAMINA CLORIDR I S6 
DISUREN Il ST 50 fiale 10:mg:2 ml 
5 fiale 1 ml 50.meg/mi CSR 
I i n fas. E DOPAMINA CLORIDR I S6 
DISUFEN Il S7 100 fiale 10.mq 24m 
5 fiale .5.mi 50 megjmi E E I E I I 
DOPAMINA CLORIDR I S6 
BISUFEN l S7 10 fiale 50.mg 10m 
5 fiale 20.mI 50.mcg/mi 
DOPAMINA CLORIDR I S6 
DIUBE Mhz 50 fiale 50.mg 10m 
28:cpi riv. 100Mg+25 mig! RAT TA RO ET 
DOPAMINA CLORIDR I S6 
DIUBE >0 1195 100 fiale 50mg 10 ml 
28-cpr riv:50.mg.#*12.5 mq : : ese ea I 
“AO i: AR A A DOPAMINA CLORIDR I S6 
DIUREK I SS 2 fiale-10-mg 2 in! 
20-cpr riv: 100.mg 
DOPAMINA CLORIDR I S6 
DIUREMID I SS Ifiala:S0.mg 10m 
14:cprdiv 10mg TA an e e e E RR o e e n 
ue Aa i Ni DOPAMINA CLORIDR I S6 
DIUREMID I S5 


5 fiale EV 10mg:2 inl 
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DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR INGS6 
50:fiale 10.mg:2 ml 9:fiale 10mg:10m! 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
5 fiale 50,mg.t0 mi 10: fiale 10mg 10m 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
50:fiale 50/mg.10 ml 1 fiala 50mg 2 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
2 fiale:10.mg2mi 2 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
1 fiala 50mg10 mi 3 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
10 fiale 10mg:2mI 4:fiale 50mg 2mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR II S6 
10:fiale 50mg:10ml B:fiale 50mg 2mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR II S6 
1 fiala 50mg/t.0ml 6 fiale 50mg 2ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
1 fiala 10mg/2mi 7:fiale 50mg 2m 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
1 fiala 10miq 2MI: &:fiale 50mg 2MmI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR II S6 
2:fiale 10irig 2ml 9:fiale 50ing 2mil 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
> SAMEAONGOn rr e € oPalesomgeni 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
—_E ale lomg amt i peg IT Mala SOMgNOmI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
S:fiale 10mg 2mI. 2 fiale 50mg:10mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
6-fiale 10mg 2ml 3.-fiale 50mg:10ml 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
7-fiale 10mg 2ml 4.fiale 50mg.10mI 
DOPAMINA CLORIDR I S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
S:ffiale.10mg 2mt. 5 fiale 50mg:t0mI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR II S6 
9 fiale 10mg 2mI' 6'fiale 50mg:10mI a 
DOPAMINA CLORIDR II S6 DOPAMINA CLORIDR II S6 
0 BOMGICTOMa gi ART 0 ARCOIRIS ROI 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
sail t0mg om E ge e 0 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR Il S6 
QI o delos (i : 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA CLORIDR 
fiale 10Nmg 101, STE totale Somg.tomi: i 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA PH&T 
4-fiale:10mg 10m 10: fiale EV 200.img 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOPAMINA PH&T II S6 
5 fiale 10mg 1.0ml 10: fiale EV 400mg 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DORICOFLU II $9 
6 fiale 10mig Tomi soluzinebul 30 ml:0;1% 
DOPAMINA=»CLORIDR Il S6 DOSBEROTEC I S3 
7 fiale 10mg 10m scir.200:rmMl 
DOPAMINA CLORIDR Il S6 DOSBEROTEC I S3 


8 fiale 10mg 10m 


git:os/inal 20 mr:0,1% 
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DOSBEROTEC I S3 DUROGESIC HaS7, 
polvxinal:30cps 0,2 3: cerotti transd 75 meg/h 

DOSBEROTEC I S3 DUROGESIC I” S7 
30cps c/inalatore 3: cerotti transd: 100 mcg/h È 

DOSBEROTEC I S3 ECTIVA Il S6 
nebul' fl 20ml:0,5% 28 cpsrig 10.mg 

DOSBEROTEC 0,5 UDV I 53 ECTIVA Il S6 
aer 20f Td 56 cps:10 ing 

DOSBEROTEC 1,25 UDV I S3 ECTIVA Il S6 
aer20f 14 > 98 cps.t0 mig 

DOSBEROTEC 100 I S3 ECTIVA Il S6 
soluz inal100meg T0 mi 280 cps 10 mg 

DOSBEROTEC 200 I S3 ECTIVA Il 56 
aer 300d 200meg 28 cps rig 15.mg 

DOXIPROCT Il S9 ECTIVA Il S6 
Bsupp. 56 cps-15 mg 

DOXIPROCT Il s9 ECTIVA Il S6 
pom derim 20 gj 98 cps:15 mg 

DROPTIMOL II P2 ECTIVA Il S6 

FNM 025% ii i ___EBOCPSTSMO Vi 

DROPTIMOL Il P2 EFDUO Ir 83 
coll.5.ml 0,25% aerosol dasato T5ml 

DROPTIMOL Il PZ efedrina II S6 
roll-3ml 0,5% 

=ei.drtA isti si ZZZ ZZZ SES EFEDRINA CLORIDR Il S6 

DROPTIMOL Il P2 seir 150 mi 
(ili: accolto 1} ||| £__EE”.._o'o.i..,,i,., Ì ,.,]))Ò mM. MM I Ma: 

EFEDRINA CLORIDR Il S6 

DROPTIMOL II P2 1 fiala 10 mg.1 mi 
"TG" 15 monéd'coll 0,25% 

TRES ZIO EFEDRINA CLORIDR Il S6 

DROPTIMOL Il P2 1 fiala 25 mg:1 ml 
WF i IIRL000RRR0Ò.|EEREÒE; o IE yvjv\[y ME 

ag FS Gage ig i ef EFEDRINA CLORIDR II S6 

DROPTIMOL Ill P2 5: fiale 10./M1g:1 MI 
“TG" 15 monod coll 0,5% 

ci I; n a EFEDRINA CLORIDR Il S6 

DROPTIMOL Ill» P2 5i fiale 25 mgi1 ml 
"TG" 25 .monbd'coll 0,2 ml:0,5% a | eran rare 

COLA IE LEE Dà SE EFEDRINA CLORIDR Il S6 

drostanolone I SI scir 150.mf 

DUAGEN I 52 EFEDRINA CLORIDR II S6 
30-cps 0,5 mg 5. fiale 10 mg.1ml 

DUAGEN I S2 EFEDRINA CLORIDR II S6 
90:cps0,5 mg 50 fiale TO:mng lin! 

DUOVENT I S3 EFEDRINA CLORIDR Il S6 

pi i 200 er9gito meg i:100 meg. Fo:taliomagoly |P TT.1 SIR 00 falena 

DUOVENT I SS EFEDRINA CLORIDR Il 56 
aerosol fil.Z0mMI 5 fiale 25.img1ml 

DUOVENT MITE I S3 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
inal:15mt 300d : 50 fiale 25.mg 1ml 

DUOVENT MITE I 53 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
sospxfnall'Omi 20+ SOmeg 100 fiale 25 mg 11m 

DUOVENT MITE UDYV | S3 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
20 fiale aerosol 4mb0; 1. mg. + 0;25mg Z0 compresse:25 mg 

DUOVENT UDV I S3 EFEDRINA CLORIDR Il 56 
20 fiale\serosal:4 ml scir.150.mI 0,1% 

DUROGESIC Il S7 EFEDRINA CLORIDR Il S6 
3fcefotti transd:25 meg/n 5 fiale 10mg1 mi 

DUROGESIC Il S7 EFEDRINA CLORIDR Il S6 


Scerotti transd:50 meg/h 


50 fiale 10-mg 1.m! 
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EFEDRINA CLORIDR S6 EFFORTIL PERLONGETTEN TInCS6 
5 fiale 25 mg.1 ml perlongetten:20:cps 25 mg rilascio prolungato 

EFEDRINA CLORIDR S6 EGIBREN MW s6 
50 fialc:25 mgitimi 30: cpr riv: 10rmng 

EFEDRINA CLORIDR S6 EGIBREN Il S6 
5 fiale:25 mg1 ml 15 cprriv10.mg 

EFEDRINA CLORIDR S6 EGIBREN Il S6 
scir-:150mI i os:soliz't0:flaconcini 10 img Ba 

EFEDRINA CLORIDR S6 ELIDIUR I $5 
1 fiala 10mg Im si s T4 cpr.20mg +12,5 mg 

EFEDRINA CLORIDR S6 ELIOSID Il S9 
2 fiale TOmg Tm soluzinebul 15 fiale 2 mg/2 mi: 

EFEDRINA CLORIDR 56 ELIOSID Il S9 
3 fiale 10mg tm soluz nebul.15 fiale 1. mg/2 mix 

EFEDRINA CLORIDR S6 ELIOSID Il S9 
4 fiale 10mg tml spray.20ml:0,025% n 

EFEDRINA CLORIDR $6 ELKAPIN I S5 
5 fiale:10mg tm 20: cpr. 200 mg 

EFEDRINA CLORIDR S6 ELKAPIN I SS 


6 fiale 10mg Imi 50. tpi 200 mg 


EFEDRINA CLORIDR S6 ELKAPIN I SS 
7 fiale 10migiTml i 24: épr 400 mg i 


EFEDRINA CLORIDR S6 EMILAN Il S9 


8 fiale: 10mg Im 10:\preff 0,5 mq 

EFEDRINA CLORIDR S6 EMILAN Il s9 
9 fiale 10mg:Imi 20: cpr effi 0,5 mg 

EFEDRINA CLORIDR 56 EMORRIL Il S9 
TO fiale 10mg 1mi TO supposte 

EFEDRINA CLORIDR S6 EMORRIL Il S9 


1 fiala‘ 25mg tm chema rettale ‘40 g 


ENANTONE 


EFEDRINA CLORIDR 


2 fiale 25mg ml Ri 1.fiala IMSC2ml +1 siringa 
EFEDRINA CLORIDR S6 ENANTONE 


3 fiale 25mg Imi T.fiala IM:SC Zml# 1 siringa 


EFEDRINA CLORIDR S6 ENANTONE DIE I 82 

Me A —__Mata LomyBg tasimnghe i. ER 

EFEDRINA CLORIDR S6 ENANTONE DIE I S2 
5 fiale 25mg Imi Nati 1 flacone:$SC:1:4 dosi 1.mg+-1.4 siringhe 

EFEDRINA CLORIDR S6 ENANTONE DIE I S2 
£ fiale: 25mg ml i Hfrala:4ml/20d+20-siringhe 

EFEDRINA CLORIDR S6 ENTOCIR Il s9 


7. fiale:25mg tm 


EFEDRINA CLORIDR S6 ENTOCIR Il S9 


8 fiale 25ing Tm 100 cps 3 mg rilascio: prolungato 

EFEDRINA CLORIDR S6 ENULID I S5 
9 fiale 25mg tm 14: cprriv:7,5 mq 

EFEDRINA CLORIDR S6 ENULID I S5 
10 fiale. 25mg- Un ; > 14. cprriv15.mg 

EFFORTIL S6 EOLUS I S3 


6 fiale IMEVTO mg tm polv30cps 1Zmeg + inal 


EFFORTIL S6 EOLUS I S3 


qtt.0s15g:0,75% 60 cps 12 meg polv inal 
EFFORTIL S6 EOLUS I S3 
20 6pr 5 mg - : sosp.inal1100 dosi 12:meg : 
epi-diidrotestosterone | SI 
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epitestosterone S1 EPREX I(S2 
Ae su 6: siringhe tamp fosf 500ui:0,25mf 

1‘fiala/EV 2.000 Ul Imi EPREX D_ s2 
EPOXITIN s2 1: siringa (EV SC.5:000 UT:0;5miI 
1 fiala EV 4.000 Uf1:mi EPREX I S2 
EPOXITIN s2 1 siringa EV SC.6.000 Ul:0,6.mI 
T fiala: EV 1:0:000 UI:1: mi EPREX I 52 
EPOXITIN s2 Isitinga 7000U1/0,7mI : 
1siringa 1000U!0;5mI EPREX | S2 
EPOXITIN s2 1iziringa EV ST 8.000 UI:0;8 ml 
Tsiringa 2000U] 0;5ml EPREX I 82 
EPOXITIN s2 Tsiringa 9000U10,97I 
siringa SOGOLI GSmart rire 3 ERTADONE WS? 
EPOXITIN 82 Sfilate IMT:0:mg timi 
1siririga 4000U! 0;4ml EPTADONE Il S7 
EPOXITIN so os soluz 20 mg 20 ml 
Tsiringa:10000UL1mi EPTADONE Il S7 
E Posti “inn N > os séluz 10 mg 20%, 
1-fiala:40.000 Ul:/:ml 1-mi EPTADONE Il S7 
EINE se PRI EI 
4 fiale 40,000 Ul /:ml 1:mi i EPTADONE HI S7 
TRON e e E x Da os sèluZ4o mg 40 ml 
&fiale: 40:000.UI7iml Tim EPTADONE Il S7 
EPOXITIN so sciri80:mi 1:mqg/ml = È 
Te] EQUITON Ill P2 
EFOMTÙ i edil'5'nd ivi 
1siringa 5000U1/0,5iml EQUITON Il P2 
EPOXITIN s2 roll'5°ml 2% 
Isiringa 6000LI1/0.6mI 
EPOXITIN S2 eritropoietina beta {vedi "epoetina beta") I 52 
Tsifinga 7000U1/0,76I TE e 
eroina (vedi "diamorfina”) Il S7 
EPOXITIN $2 
Tsiririga 8000UI/0,8tml ESAMETONE Il 9 
FARSI dI TE EE e” i ART: n 10.cpr4 mg 
EPOXITIN Si. Ca: EEA e 
Isiringa 9000LÎ1/0 Si ESAMETONE I $9 
20:cpr4 mg 
EPOXITIN 1000 92 
ifiala T.000UI /0:5mI ESIDREX I S5 
RIICOAZZA: Die "de  EEZIO 7 20 cpr 25 mg 
EPREX so | —- vue dii 
Tfiala (EV SC 4.000/UL 1 mi stamani I S6 
EPREX s2 ETAPROCTENE Il S9 
Tsifingatamip fosf1.000/UFD,5mI pomrettale:10 9g: 
EPREX s2 ETAPROCTENE Il S9 
1 .siringa:tamp fosf:2.000:U1!0;5unf:: 6supp 
EPREX 52 etilamfetamina Il S6 
=. ESUngattanio fosti +90 4 Ra me E to etilestrenolo I SI 
EPREX SZ 
. EUDEXTRAN I S5 
1sifihga tarp fosf4.000/U.E:0,4 nil og 
1: fiacone-EV.fisiot. 500. 10% 
EPREX S2 
{ EUDEXTRAN I SS 
1 siringa:tamp fosf10.000:U/:1 ml : : ene 
f 1 fiacone EV-glucos. 500 ml:1.0% 
EPREX S2 
EUPRES Il P2 
1 ‘fiala:40.000 UL1: ml 
21'cpr'100 inig +25 mg 
EPREX S2 
i EUPRES MITE I SS 
fiale 40,000 UL ml 1:mi 
21: cpr:50:mg + 25.mg 
EPREX s2 


bifiale:40.000 Ul/ mil Tm 


195 — 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 
EUROFLU Il S9 FENOX 1,66 
AD" soluzinebul 15 fiale 2im1 0,1% rinospray; 15m } 
EUROFLU Il S9 fenprametamina lr S6 
BB" soluz nebul 15 fiale 2 mi 0,05% 
fenproporex I S6 
EUROFLU Il S9 RITO EE e” I ALA 
Spray fl 20nr0,025% FENTALIM Rasoi 
5 fialé EV. 10m 0,5 mg/ini 
EVISTA | S4 E i ea To 
14 «pi rivi60.mg FENTANEST I S7 
5 flale:0;1 mg:2:ml È 
EVISTA I S4 SA TREAT TEEN 
26:cprriv.60mg FENTANIL HEXAL I S7 
3 cerotti transd 25meg/ora 
EVISTA I S4 
84 cpr Hiv60/img FENTANIL HEXAL | S7 
£ cerotti transd 25mcg/ora. . 
EVISTA | S4 ce esi RE 
tod'epi riv 60 mg FENTANIL HEXAL I S7 
7 cerotti transd.25meg/ora 
FACOVIT I SI I © SE ARIA Ei 
FENTANIL HEXAL I S7 
coll'10 mi i 
10 cerotti transd 25meg/ora 
famprofazone Il S6 TRE IT A 
are _=i@=@=@------="-""-#f-=-ee=="=""= FENTANIL HEXAL I S7 
FARESTON | S4 t4 cerotti transd 25meg/ora 
30:cpr 60 mg 
FENTANIL HEXAL | S7 
FARESTON I S4 20 cerotti transd 25meg/ora 
100cpr 60 mg A e A 
— n nn FENTANIBHEXAL I S7 
FASLODEX I S4 3 cersttitransd 5Omeég/ora 
1 siringa IM5 ml +1 Rei &p GENS RR RE 
a = sci FENTANIE HEXAL I S7 
FASTJEKT II S6 5\cerotti transd 50meg/ora 
SAD" 1 siti; 0;33 
siringa 0,33 mg FENTANIL HEXAL | S7 
FASTJEKT Il 86 ? ceretti transd 50mcg/ora 
"BR! 1 siringa: 0,1:65 img: 
FENTANIL HEXAL | S7 
FEDOPAM Il S6 10 cerotti transd 50meg/ora 
T: flala Zm:10 mg/m REA A ea 
atte ee FENTANIL HEXAL I S7 
EGRCEOI Met, ___lMeerottitransd50meg/ora LL 
t' fiala 5iml 10 mg/mi 
FENTANIL HEXAL I S7 
FEMARA : IN S4 20 cerotti transd 50meg/ora 
30 cpr riv.2,5.m ARS I REI n e 
i = FENTANIL HEXAL I 87 
5 ceratti transd 75mceg/ora 
TOO:cpi riv z;5 mg 
FENTANIL HEXAL | S7 
FEMIPRES PLUS I SS 7 cerotti transd.75mcg/ora 
14 cpr riv:7,5mg A i ie 
n © IE FENTANIL HEXAL I S7 
FEMIPRES PLUS I 55 10 cerstti trarisd 75meg/ora 
14 iviTS 
REA FENTANIL HEXAL I 87 
FENAMIDE I SS 14 cerotti transd:75imeg/ora: : 
20 cpr 50.mg. e e se SERA 
cr a Ti FENTANIL HEXAL I S7 
fenbutrazato Il S6 20 cerotti tranisd 75megz/ora 
fencamfamina Il S6 FENTANIL HEXAL I S7 
n 3 cerotti transd:100mcg/ora 
fencamina Il S6 
l . FENTANIL HEXAL I S7 
fendimetrazina So 5 cerotti transd: 100meg/ora. 
fenetillina Il S6 FENTANIL HEXAL I 87 
fenmetiszina Il  S6 ? ceretti transd:100meg/ora 
FENOPREI. I s3 FENTANIL HEXAL | S7 
10 cériòtti trarisd 100még/ora 
spray 15g 200înal. —="—___=e=e-f*=.-====# “cn 
FENTANIL HEXAL I S7 
FENOPREL 100 I S3 
a 14 terotti transd 100meg/ora 
aerosol5g-Z00er crt E EER MEN REST RESTA 
FENTANIL HEXAL I $7 
FENOX Il S6 


rinegti 14m 


20 céretti transd 100imeg/ora 
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FENTANIL HEXAL Il S7 
3 cerotti transd 75megyora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
3.ccrotti transd' 25imeg/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
5.cerotti transd.25mceg/ora 

FENTANIL SANDOZ II S7 
7 cerotti transd.25ineg/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
10:cerotti trarnisd:25meg/ora 

FENTANIL SANDOZ I S7 
1& cerotti transd'25mcg/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
20 cerotti transd:25mcg/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
3-cerotti transd 50meg/ora: 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
5 cerotti transd 50mceg/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 

o FERTOMI MAIS SIGNORA n Seite ca 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
10.cerotti transd:50mcg/ora 

FENTANIL SANDOZ II S7 
14 cerotti transd:50meg/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
Z0:cerotti trarsd:50mceg/orà 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
3':cerotti transd 7 5incg/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
5cerotti trarisd. 75incg/ora 

FENTANIL SANDOZ II S7 
7 cerotti transd 75meg/ora. ) 

FENTANIL SANDOZ ID_S7 

____toerottitransd 75megiora. i 

FENTANIL SANDOZ Il S7 

____[EEErONI IrAnSA TIMEGNOrA:: sno ele Li nn 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
20-cerotti transd-75meg/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
3 cerotti transd 100mcg/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 

_____Bferoltitranse 100Mmeg/ora: (/, }i0 00 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
7:cerotti transd 100mceg/ora. 5 

FENTANIL SANDOZ II S7 
10-cerotti transd. faomegy/ora 

FENTANIL SANDOZ Il S7 
14-cerotti transd,100mcg/ora 

FENTANIL SANDOZ: Il S7 
20cerotti trafisd 100meg/orà 

FENTANYL.HAM I S7 

__ SMifgEe janet a i o pi tr nn 

FENTANYL'HAM. Il S7 


5 fiale:10-ml 50.megymi 
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FENTATIENIL INCS7 
5 fialé EV 5.mi 50 meg/imi È 

FENTATIENIL I S7 
Sifialc'EV ED1 mt 

FENTATIENIL I S7 
5: fiale EV ED:20.ml 

fentermina Il S6 

FIENAMINA Il 56 
10.cpr10 mg +15 mg 

FINASTID | 82 
15:cprriv 5:mg 

FIRMACORT Il S9 
10cpr4mg 

FIRMACORT Il S9 
IMEV3.Amp'+ 3 fiale 8g 

FIRMACORT Il S9 
IMEV 3 amp+ 3.fial@20mg 

FIRMACORT RITARDO Il S9 
10 conf:4mg: 

FIRMACORTRITARDO II 59 

DER e ee 

FLANTADIN Il s9 
10%pr6 mg 

ELANTADIN Il S9 

A w. fosprodW@ ss 

FLANTADIN Il S9 
gtt os 13 ml 22,75 mg/ml 

FLANTADIN Il S9 
gtt fiala:8ml 

FLEBOCORTID Il S9 
3; fiale 25 mg +3 fiale solv 2° 

FLEBOCORTID Il s9 
Tfiala:100 mg +1 fiala:solv 2:mI 

FLEBOCORTID Il S9 
1- fiala EV 500-mg + 1 fiala sol 5.mI 

FLEBOCORTID Il s9 
1. fiala EV 1.g+ 1 fiala:solv 10.ml 

FLIXOTIDE Il S9 
sospmnebul 10:nebules 500 mcg: 2 mi 

FLIXOTIDE Il s9 

2221 MICBMIRSA Od SMMGLROa PSI ae See 

FLIXOTIDE Il s9 
sospxinal 60d:125mteg 

FLIXOTIDE Il S9 
sospxinal 60d :250meg 

FLIXOTIDE Il s9 
nebules 20d500mceg/2m 

FLIXOTIDE Il s9 
nebules 20d:2mg/2ml 

FLIXOTIDE 100 II s9 
diskus:28d 100me 

FLIXOTIDE 100 Il s9 


60 dési 100 meg polvinal 
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FLIXOTIDE 125 Il S9 FLUNISOLIDE ITA Ta 69 


"125.mcg sospensione pressurizzata per inalazione” 1 contenitore 15 monod'2mng/2 
sottopressione da:120 erogazioni 


FLUNISOLIDE ITA D s9 


FLIXOTIDE 250 Il S9 30 moned'1mg/1 


sosp.inal 120 erog:250 meg 


FLUNISOLIDE ITA I S9 


FLIXOTIDE 250 Il S9 30 ménod 0, Simg 


diskus 28d:250me 


FLUNISOLIDE M.G, I S9 
FLIKOTIDE 250 I 59 soluz nebul-1.5.fiale-t.mg/2 ml À 
60 dosi 250. meg polv inal 
FLUNISOLIDE M.G. I $9 
FURQTHDE:SO I S9 solu2 hebul'15 fiale:2 mg/2 ml 4 
"50 mcg.sospensione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore 
sottopressione da 120 erogazioni FLUNISOLIDE M.G. I S9 
FLIXOTIDE 500 Il 89 soluz nebul30 mi 0,1% 


diskus 28d500me FLUNISOLIDE PL I S9 
soluz nebul:30.ml 0,1% 


FLIXOTIDE 500 Il S9 

60 dosi 500:meg pol inali:::: i FLUNISOLIDE PRC I S9 
FLIXOTIDE BB Il S9 nebul15f-1mg 

sospxinal:TZ0d 25 FLUNISOLIDE PRC I S9 
FLIXOTIDE BB Il S9 nébur15f2mg 


diskus 28d4:50meg FLUNISOLIDE PRE I S9 
nebul:30fl"1mg 


FLIKXOTIDE BB Il S9 ne LO ALE ee 
diskus 60d 50meg FLUNISOLIDE PRC I S9 
FLUBIOS Il 59 nebdl'300,5 
soluz nebul 30m 0,1% FLUNISQLIDE RAT I S9 
fludiocertisone Il s9 Soluz nebur15 fiale:1mg/2 mi de 
FLUNISOLIDE RAT I S9 
FLUIRES I SI 
Soluz'fiebul'15'fiale:2 mig/2 ini 
30 cpr 
FLUNISOLIDE RAT I S9 
FLUIRES I S3 
soluz nebul'30 ml 30/mg/30mI 
scir.200 mi PIL 
COIN FLUNISOLIDE SANDOZ I S9 
FLUMEZINA Il S6 


soluz nebul:30.ml 0,1% 
coll sosp.5.ml 0,02% +0,1% ee __—@@@@—————@———@————‘ 


FLUNISOLIDE TAD I S9 
FLUMINEX Il S9 
neb 30ml 0,1% 


soluz hebul:30 ml d,1% n" —___m1—@_—mmrr———r ————————————&& 


di FLUNITOP I S9 
FLUNISOLIDE ABC W 59 
solu febul'30.mi 0,1% 


soluz nebul.30 mt 0,1% 4 “E E**É»È*>**meE; ibi 
FLUNITOP I S9 
FLUNISOLIDE ALLEN Il S9 
AD" sotuz hebul 15 fiale :2.ng 2 mi 
soluz nebul:30 mf 0,1%: ic: Va — —_ ____________  ___ e{ded_e_ = 
DR i A a FLUNITOP I S9 
FLUNISOLIDE ANG Il S9 
BB' soluz:nebul 1:5 fiale:1:mg.2 mi 


neb 30mI/0,1% * de ie i cioe i I I 


fiuorometolone I S9 
FLUNISOLIDE BIOSUD Il S9 
hnebul15f n fiuossimesterone | SI 
FLUNISOLIDE BIOSUD Il S9 fluprednisane I S9 
nebul.15ff 
FLUSPIRAL I S9 
FLUNISOLIDE BIOSUD Il S9 polvinal 264 Someg 
nebul:30fl 3 
ARE e i che My e I FLUSPIRAL I S9 
FLUNISOLIDE BIOSUD Il S9 folviniat 284 100meg 
hebur:30f1 ) 
FLUSPIRAL I S9 
FLUNISOLIDE DOR Il S9 


polvinal 2Bd 250meg 


hneburo,1%3061 


FLUSPIRAL I S9 
FLUNISOLIDE EG | Il S9 pol ina 284 500meY 
soluz nebill'30 ml 11 mgzini* i 
FLUSPIRAL I S9 


FLUNISOLIDE HEX I S9 polviinal 60d Someg 


solu2mebtt:30 mi 0,1% E 
aa PA FLUSPIRAL I S9 
FLUNISOLIDE ITA Il S9 


15\monod.tmg/2 


10 nebules 500 meg 2 mlaerosol 


— 198 — 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 
FLUSPIRAL S9 FOSICOMBI SI 
nebul 10d:2mg/2mI 14 cpr.20:mg +:12,5img 
FLUSPIRAL S9 FOSTIMON S2 
sospxinal 60crog ‘125: T fiala 75/0 +1 fiala:sohé 1 ml 
FLUSPIRAL SI FOSTIMON S2 
sospxinal 60erog 250 .fiala-150U1+1Hiata solv 
FLUSPIRAL S9 FOSTIMON S2 
inebil 20d:500mcg/2imI i Sfiala-75U1+ Sfialà Ami 
FLUSPIRAL e) FOSTIMON S2 
nebul 20d 2mg/2m! TO fiale 75 Ul + 10fiale solv Tml 
FLUSPIRAL 100 S9 FOSTIMON S2 
60dosi' 100 mcg polv'inal Sfiale 150U/*+ Sfialetmi 
FLUSPIRAL 125 S9 FOSTIMON S2 
sosp.inal 120-dosi 1 25.meg tofiale 150UI+1 Ofiale Tm. 
FLUSPIRAL 250 s9 FOTOFIL Il S6 
sosp:inal:120:dosi:250.meg coll:10 mi 
FLUSPIRAL 250 S9 furazabol S1 
60:d642b0 Micg polinaliii: iii iii E O 
furfenorex Il S6 
FLUSPIRAL 50 S9 TT e © 
sosp.inal 1.20.dosì.50.meg FUROSEMIDO 59 
SETTI SERE TE TESSERE SETA 5 fiale 20 mg 2:mt 
FLUSPIRAL 500 S9 Li SLI L0# ai I 
60:dosi 500 mcg. polviinal i FUROSE&IRE SS 
STARE SES OAV EI IERI ANA 1 fiala 20 mg 2ml 
FLUSPIRAL BB So 
sospxinal:120d:-25 FURRSEMIDE S5 
b.fiale 20 mq 2ml 
FLUSS 40 S5 (AD. «ERA 
20/épr do mg +35 mig FUROSEMIDE S5 
5 fiale 20 mg 2.mI 
foledrina | S6 NG | 
FUROSEMIDE SS 
FOLIANS s2 to fiale 20 mg 2ml 
7 cpr.riv1 TRI TEO 
se SERIO LIMO ll ll li ili li li i i FUROSEMIDE S5 
FOLIANS S2 50 fiale 20 mig 2 nl 
28:cpr riv.Tmg 
FUROSEMIDE S5 
FOLIANS S2 
30:eprriv.Tmg: pa 
EEE: E-Ten Gn Ar FUROSEMIDE S5 
FOLIANS S2 30 cpr:25:mg 
84cprriv1 Fave e ea ae 
SO FUROSEMIDE SS 
FOLIANS s2 5 fiale 20 mg 2:mt 
98 :cprriv.1.mg. Foa 
“i ii FUROSEMIDE SI 
FONTEGO S5 30 épi 25 mig! 
20:cpr 1 img III REA 
FUROSEMIDE S5 
FONTEGO S5 
5 fiale IM:EV 0,5 mg 2 mil 
Re È FUROSEMIDE s5 
FORADIL SI OO E ZS Mii i ela ini prgn i limi li guene) 
polv:30cps:12meg + inal 5 
FUROSEMIDE 55 
FORADIL S3 500 cpr 25 mg 
60.:cps 12.mc ur mal 
ie i i FUROSEMIDE S5 
FORADIL S3 1000 cpr 25 ing 
soluz inal 100 dosi T2°freg 
FUROSEMIDE SS 
formebolone S1 5 fiale 20:ng 2mi 
formocortal | S9 FUROSEMIDE SS 
5 fiale 20.mg 2imI 
FORZAAR S5 ae e 
Ta'Epr rivt00 mg 25'ng 3 FUROSEMIDE SS 
50 fiale.20 mg 2 ml 
FORZAAR S5 n uz n mil 
28'epr riv 100 mg + 25 mg FUROSEMIDE s9 


1.000 cpr.25 mg. 
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FUROSEMIDE SS FUROSEMIDE FAR.MI k_ SS 
5fiale 20 mg 2 mi 30 cpr '25'mg E 
FUROSE MIDE 8s5 FUROSEMIDE HEXAL I S5 
10.fiale:20 mg 2.ml 20 cpr 500 ng 19 

FUROSE MIDE S5 FUROSEMIDE HEXAL I S5 
50'fiale:20rmg2mt nu 5 fialé EV 20ng:2 MI 3 

FUROSEMIDE S5 FUROSEMIDE HEXAN I S5 
100 fiale 20mg 2mi È i ara 5 fiale EV:250-:mg 25 ml 

FUROSE MIDE SS) FUROSEMIDE M.G. I SS 
5 fiale 20mg/2ml 20 cpr.500 mg 

FUROSEMIDE SS FUROSEMIDE M.G. I S5 
tfiala 20mg 2ml. 30 cpi25.img 

FUROSEMIDE So FUROSEMIDE M.G. I S5 
Zfiale 20mg 22m: + 5 fiale 20mg:2mi — = 

FUROSE MIDE 85 FUROSEMIDE M.G. I S5 
3-fiale 20mg 2ml : di o 5 fiaconcini:250 mg 25/mI 

FUROSE MIDE SS FUROSEMIDE PLIVA. I SS 
4fiale 20mg 2mI 20 cpr:500 mg 

FUROSE MIDE S5 FUROSEMIDE PLIVA I S5 
Sfiale 20mg 2ml 30 cpi 25'irig 

FUROSEMIDE 85 FUROSEMIDE PLIVA Il S5 
&.fiale 20mg 2ml 5. fiale 20m 2 ml. 

FUROSEMIDE S5 FUROSEMIDE PLIVA I 55 

ia PAESE IM A AO SO MI I 

FUROSE MIDE S5 GENALFA Il S6 
&fiale 20mg 2ml coll-10-mi 0;50% +0;1.5% 

FUROSE MIDE 55 GENALFA Il S6 
9 fiale 20mg 2ml pom oftalm.5.9 

FUROSE MIDE 55 GENAPROST I S2 

FUROSEMIDE A.D. S5 GENOTROPIN I S2 
1000 cpr 25 mg i T'tubofiala 5,3 mg 

FUROSEMIDE DOC 85 GENOTROPIN I S2 
20:cpr 500 mg » t.tubofiala 12-mg. 

FUROSEMIDE DOC 55 GENOTROPIN | S2 

el: Hi ci PMOSSRIC EMI co: oe 

FUROSEMIDE DOC S5 GENOTROPIN KABIO I S2 

FUROSEMIDE DOC So) GENOTROPIN KABIO | S2 

Spe Pittaconeini 250 1g #3 ER > Singhe me ZA 

FUROSE MIDE F.UNO $5 GENOTROPIN KABIO I 52 
20 cpr 500 mq 6 siringhe 1,5 mg 

FUROSE MIDE F.UNO S5 GENOTROPIN KABIY I S2 
100.cpr 500.mg Ltubofiala 1,3 mg. 

FUROSEMIDE F.UNO S5 GENOTROPIN KABIV I S2 

<< RS---... iu 

FUROSE MIDE F.UNO SS GENOTROPIN KABIV | S2 
600-cpr 25 mg( <) ttubofiata 12-mg 

FUROSE MIDE BRUNO 85 GENOTROPIN KABIV I S2 
5-fiale 20.mg.2 mt 5.tubofiale 12-mg 

FUROSEMIDE F.UNO S5 GENOTROPIN MINI | S2 


300°fiale 20 mg 2.m 


FUROSEMIDE F.UNO S5 GENOTROPIN MINI I S2 


F.tubofiale SC.0,2.mg. 


E'aconcini250 img:25 ini 


7.tubòfiale SC:0,4. mg 
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Trsacca. 6.000 mi 


fiala SC 1150:UI+-1 siringa 1. ml 
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GENOTROPIN MINI S2 GLOBUREN S2 
7:tubofiale:SC:0,6-mg Tfiala EV:2,000 ULT inl a 

GENOTROPIN MINI S2 GLOBUREN S2 
7 tubofialeSC:0,8 mg T fiala EV'4.000UFT mi 

GENOTROPIN MINI S2 GLOBUREN 52 
7.tubeflale-SC-1.mq 1.-flala EV-10.000-U[1 ml 

GENOTROPIN MINI S2 GLOBUREN s2 
*tubofiale.SC1,2.mg.... 1. siringa SC EV.1.000 U!.0,5.mI 

GENOTROPIN MINI S2 GLOBUREN S2 
4tubofiale SC 1,4. mg T. siringa SC EV:2.000 Ul 0, 5:mI 

GENOTROPIN MINI S2 GLOBUREN S2 
*tubofiale:SC 1,6-mg. 1 siringa SC EV:3.000 Ul0,3.mI 

GENOTROPIN MINI S2 GLOBUREN S2 
4tubofiale:S€ 1,8.mg 1 siringa SC EW:4.000 Ul:0;/4ml 

GENOTROPIN MINI S2 GLOBUREN S2 
# tubofiale SC 2mg 1 siringa SC EV10.000 UP 1 mi 

GENTIPRESS S5 GLOBUREN S2 
14 cpr20mg+6 mg 1 fiala 40.000 Ulm 

GHRH FERRING S2 GLOBUREN S2 
1 fiala:50 meg +1 fiala: solyvtimi 4 fiale iniet:40.000 :U! 1 ml 

GIUVAPRESS SI GLOBUREN S2 
14 cpr 20.mg +:6,25.mg 5 fiale iniet 40.000:U1 1 ml 

GIVAIR 59 GLOBUREN S2 
soluz nebul 30m 1 mg/ml Isiringa 9000010, 9ml 

GLAUMID S5 GLOBUREN S2 
25 cpr 50mg. 1 siringa SC EV:5.000 Ul:0:5:mI 

GLAUTIMOL II P2 GLOBUREN S2 
doll flacone polv 100mg+ 25 mg * flacone sotv 5 mi ; 1 siringa SC EV.6.000 Ul'0,6.mf i 

GLICINA MANNITOLO S5 GLOBUREN S2 
1.sacca 3.000 rail Tsiringa 7000U1/0,7ml 

GLICINA MANNITOLO S5 GLOBUREN s2 

____Tsaeca 8.000 mM N ___Tsrgooouivo ami Di 

GLICINA MANNITOLO SS GLOBUREN s2 

—__I'sacca 3.000 mi ii ii iii nu Ne _S.sringhe 3004/0,25MI iii 

GLICINA MANNITOLO Ss GLOBUREN 1000 S2 
1.sacca 5.000 ml Tfigla:1.000 Ul:0,5.nl 

GLICINA MANNITOLO SO GLYPOLIX Il S6 
1.sacca per irrigazioni 3.000.mI 50 cps.15.mg 

GLICINA MANNITOLO SS GONAL F s2 
1: sacca per irrigazioni 5.000 ml fiala SC 1.050 Uf:1,75 ml 

GLICINA MANNITOLO S5 GONAL F S2 
1 sacca 3.000 mi T fiala SC 3,75.4U+:1 sifinga 1ml 

GLICINA MANNITOLO S5 GONAL F S2 

_____i:sanca 5.000 mt; pia fp IRE ___Efialesca7z Ul +S siringhe mi; 000 i 10401 

GLICINA MANNITOLO Sì GONAL F S2 
1: sacca 2.000 rl s 10 fiale :SC 3;75:Ul:+-10 siringhe 1:mi 5 

GLICINA MANNITOLO, S5 GONAL F S2 
1 sacca 3.000 ml 1-fiala SC 25 Ul+ 1-siringa ami 

GLICINA MANNITOLO S5 GONALF S2 

di CL Sale SE 79 Ut Ssitinghe 1 MI SHE 

GLICINA MANNITOLO 55 GONAL F S2 
1 sacca 5.000 mi 10 fiale SC.75U.1.+ 10:siringhe:1 mi 

GLICINA MANNITOLO S5 GONAL F 
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GONAL F S2 GONAPEPTYL DEPOT 523 
5 fiale-SC 150 UL+ S-siringhe- 1 ml 1 siringa IM SC 3,75.mg +1 fiala solv , 

GONALF S2 GONAPEPTYL DEPOT S2 
10 fiale. SC 150 Ul+ 10 sitinghe 1 iml 3. siringhe .3,75img 

GONALF s2 GONASI HP S2 
m. fiala: SC #50 UL+ 1 siriniga.0 75 ml T fiala IMISCTO.000.UI +1 Rala Tini 

GONALF S2 GONASI! HP S2 
1. fiala. SC 300 Ut+ 1-siringa 0,75 ml 3 fiale IM:250-U1+ 3-fiale 2-ml 

GONAL F S2 GONASI HP S2 
1: penma: SG 300:UI/0;5.ml +5 aghi 1: fiala IM:S€ 5.000-UI +1. fiala sol 2mI 

GONALF S2 GONASI HP S2 
1 penna: SC 450 UN0,75 in 7 aghi 3 fiale IM:500:U!2 MI 

GONAL F s2 GONASI HP S2 
7 penna SC 900 UI/T,5-ml +14 aghi 3 fiale IM1 000 UI #3 fiale. 2 ml; 

GONAL F 150 S2 GONASI HP S2 
SC Ifiala: 15001 + fiala Tim 3 fiale IM:1 25:UL+ 3.ffale 2mI 

GONAL F 150 s2 GONASI HP s2 
SC Sfiale 15001 + 3fiale Tmi 3 fiale IMSC 2,000, Ut 3 fiale solv 2 mi 

GONALF 150 Ss? GUTRON Il S6 
SC Sfiale 15001 + SfialeTral i do pi div2.5'ing ; ; 5 

GONAL F 150 S2 GUTRON Il 56 

 AMMESCIGRUEI | AGI In i i — SSRNIORIO: iii i 

GONAL F 150 s2 GUTRON Il S6 
SG tfiale 15001 + fiale tm Ghiale IM5 mg ml 

GONAL F 150 S2 GYNODIAN DEPOT S1 
SC 3fiale. 150UI + Sfiale:tm 1: fiala IM:1 ml 

GONAL F 150 S2 HAESSTERIL so 
SC Sfiale. 15001 + 5fiale Im 1. flacone. EV.250.mt.6 g/100 mi 

GONAL F 150 S2 HAESSTERIL S5 
5C tO fiale 150UI + 10 fiale 1: flacone:EV.500:mf 6 g/100 nl 

GONAL F 37,5 S2 HAESSTERIL Ss 
SC fiala:37,5U1+fiala-sol 1 flacone: EV-250:ml:10 g/100:mi 

GONAL F 37,5 S2 HAESSTERIL S5 
SC Sfiale:37,5UI + Sfiale 5 T: flacone :EV 500:mf:10 g/100:mI 

GONAL F 37,5 s2 HAESSTERIL S5 
SC Sfiale:37/5UI + Sfiale:s 20 sacche :250ml 6/100m! 

GONAL F 37,5 S2 HAESSTERIL 

__SCtolale 37.50 fONiale Di E: i capa FO SA00NE SOM 04/00 

GONAL F 75 s2 HAESSTERIL S5 
1: fiala:S€ 75 Ul + 1-fiala-solv1mil 20 sacche :250ml:10g/100ml 

GONALF 75 S2 HAESSTERIL Ss 
SC Sfiale 7501 +:3fiale ml È 15 sacche 500ml:109/1007ml: 

GONAL F 75 S2 HAESSTERIL S5 
REDINI ii We 
GONAL F 75 S2 HAESSTERIL SS 

TO fiale SC 75 UI+10/fiale 1 ml 1 sacca 500ml 6g/100m! 
GONAL F 75 s2 HAESSTERIL S5 
SC È fiala 75U0+fiala.tml 1 sacca 250ml 10g/100m! 
GONALF 75 s2 HAESSTERIL o) 
SC Sfiale 150l+ 3fiale ‘limi 1: sacta:500mi:10g/100mi: 
GONAL F 75 S2 NCG [vedi "gonadotropina corionica") S2 
SC Sfiale:?75U0 + Sfiale tml 
“i. @è fici n HETASTARCH S5 
GONAL F 75 S2 1 sacca EV 500 ml 
SCUO fiale 2501 +10/fiale tm WE ri E 
i ire hGH (vedi "somatropina") S2 
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HIZAAR I SS 
14:pr:riv 50:mg:+ 12;5 mg 

HIZAAR | S5 
14.ceprriv100mg+ 25 mg 

HIZAAR | 85 
28.cpr.rîv 100 mg.+25.mq. 

HIZAAR I $5 
28-cpr riv 50 mg+12:5 mg 

HIZOLLIN Il S9 
aeros 60d-125meg 

HIZOLLIN DISK Il s9 
bb.15didk4d50mceg 

HIZOLLIN DISK Il s9 
polv 7dist4d 

HIZOLLIN FORTE Il s9 
‘a8160d 250meg 

HIZOLLIN FORTE DISK Il s9 
‘polv 7dis 

HIZOLLIN MITE Il s9 
‘aeros 1 20d 50meg: 

HIZOLLIN MITE DISK Il S9 

PIC dre 

HIZOLLIN PED. Il S9 
aeros 120d 25meg 

HUMALOG S2 
1fiala:5G: 1.000 UI 10M 

HUMALOG S2 
5 cartucce. SC 300. 1,5.ml 

HUMALOG S2 
b.cartuîte SC 300.01 3.mI 

HUMALOG S2 
“MIX 2571 fiala:SC 1,:000.U/:10mI ) 

HUMALOG S2 
“MIX 50" 5 cartucce SC-3 ml 

HUMALOG S2 

SR LIDO al cio SE 

HUMALOG S2 

I Gee 

HUMALOG S2 
"MIX 5071 flacone SC10mI 100Ul/ml 

HUMALOG S2 
SNPL" 5:cartucce:SC 3mI 100U/m 

HUMALOG S2 
"MIX25".5 cartucce SC.3004)1. 3. ml 

HUMALOG S2 
“MIX.5075 cartucce SC.3%al 

HUMALOG S2 
"NPL"'5 cartucce:SC3 ml 

HUMALOG S2 
"MIX 25" 5'cartutce SC-100U/mi 

HUMALOG s2 
“MDCS0"5. cartucce SC.100U/mi 

HUMALOG S2 


“NPL" 5 cartucce. SC 3.ml 100U/mi 
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E cartucce sc.300.U3 mi 


HUMALOG HUMAJECT S? 
5: cartucce SC1M:3 ml 
HUMALOG PEN S2 
5: penne:sc.300 ULI. 3 mi 
HUMATROPE $2 
Tfiala IM:SC 1,33 mg.1ULt+.Ifiala. solv 2. 
HUMATROPE S2 
fiala: 5,33mg-(1.6UI1) + fiala 8ml 
HUMATROPE S2 
1. cartuccla SC-6 mg 18.UI + -1-slringa 
HUMATROPE s2 
1. cartuccia SC.12 mg.36 Uf+.1 sitinga 
HUMATROPE S2 
1 cartuccia SC.24 mg.72 UH 1'sifinga 
HUMULIN 10/90 S2 
1 fiala 10 mi 100 Ul /mp - 
HUMULIN 10/90 S2 
S:cartucce 3ml 100U/MI 
HUMULIN 10/90 CART. S$2 
5:tubofiale 1,5 ml 
HUMULIN 10/90 JET s2 
SOT 
HUMUKIN/20/B0 S2 
1 fidia 10m! 100 Ul /mi i 
HUMULIN 20/80 S2 
b' cartucce SmITOQU/MI 
HUMULIN 20/80 JET S2 
5. penfill'3mi 
HUMULIN 30/70 52 
1 fiala 1.000.U110mi 
HUMULIN 30/70 S2 
5 cartucce 300UI3 mf: i 
HUMULIN 30/70 JET s2 
5 penfill:3-ml 
HUMUILIN 40/60 S2 
eat i 100 Vlfm ie 
HUMULIN 40/60 S2 
e Si e aritte SIANO e i e ioni poerrati 
HUMULIN 40/60 CART. Ss2 
Situbofiale 1,5 mi i 
HUMULIN 40/60 JET S2 
5: penfill:3ml 
HUMULIN 50/50 S2 
1. fiala.1.000.Ui 10. 
HUMULIN 50/50 S2 
5 cartucce mi 100u 
HUMULIN 50/50 S2 
5 cartucce 1,5ml 100: È 
HUMULIN 50/50 JET $2 
5 penfill3ml 
HUMULIN I s2 
T.fiala.1.000.U110 ml. 
HUMULIN | S2 
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HUMULIN | JET 
5 penfil3 mil 
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IDROLATTONE 
To cpr 50 mg 


HUMULIN L 
1 fiala 1.000 Ul 10m! 
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S9 


IDROLATTONE 
10 cpr100 mg 


HUMULIN R 
1 fiala 1.000 Ul 10 mi 


SS 


IDROLATTONE 
20 cpr.1.00 mg 


HUMULINR 
5 cartucce .300 Ul 3.ml 


SS 


IDROLATTONE 
16 cps:25. mg 


SS 


HUMULIN R JET I S2 IDROLONE S5 
5 penfi!l:3 ml 20 cps:10 mg 
HUMULIN U I S2 idramorfone Il S7 
T fiala 1.:000U110mi 
IDROQUARK 2,5 SS 
HYPERHAES I S5 14 cpr2,5 mg + 12,5ng 
1 sacca 250:mI 
: IDROQUARK 5 S5 
HYPERHAES | S5 T4 cpr5 mg +25 mg 
10 sacche 250.ml 
HYPERHAES I S5 =s 
20 sacche 250 mi IGROSELES S5 
28 cpr1.00 mg +:25mg 
ICARUS I S3 SIR, Cini LIRE 
polvxinal:6Qerog 12meg IGROSELES III P2 
== triti em —ee.. ee tte@e—@———-*+=@= 28 cpr 50%mg + 12,5 mq 
ICARUS I S3 i ci I - 
polvxinal:1G0erog: 12mnceg. IGROSELES Ill P2 
60 cpr. 1.00 mg +:25.mg bs 
ICARUS I s3 SR CI LOTTE E III IZ TIT EIZO 
solxinal 100erog.6meg IGROSELES Il P2 
EER 60pr50 mg + 1125 mg 
ICARUS I S3 ARL Si i O 
solxinal 120erog:6meg IGROTON 25 55 
TEN 30 cpr 25 mg 
ICARUS I S3 tn E A IRE ir pie ie E e ARRE IE 
solxinal 100erog:12meg IGROTON LOPRESOR III P2 
SS e A SE alien 28 cpr 25 mg + 200 mg 
ICARUS I S3 
solxinal 120erog 12mcg IGROTON RESERPINA S5 
12 cpr50 mg + 0:25 mg 
IDROCET II s9 e i AE I 
IMIDAZYL S6 
Sstav'vag ) 
RIA IR EE ITA coll Simi 
IDROCLOROTIAZIDE I) S5 A I E 
20 cpr 25mq IMIDAZYL S6 
RT A e e i e e coll 10. mi 0,1% 
IDROCLOROTIAZIDE I 55 SO I E IEEE 
100 5 IMIDAZYL S6 
O:cpr 25img: : y Lai 
RAI a OA spraynasale 15 ml 
IDROCLOROTIAZIDE I SS 
500:cpr 25.mg IMIDAZYL S6 
WON i e 1.0 monod:coll: 01% 
IDROCLOROTIAZIDE | SS i e SI I III I 
1000 cpr 25 ing IMIDAZYI ANTIST. S6 
RA \py n A coli 10 mi 1 mg/ml + 1mg/mi 
IDROCLOROTIAZIDE | 85 ne ARR Dn 
IMIDAZYL ANTIST. S6 
20 cpr 50.mg 
i e I 10 moned' coli 0,5 .mi:1 mg/ml +1 mg/mi 
IDROCLOROTIAZIDE I SS «do A ld a 
INALAR RAFFREDDORE S6 
100:cpr 50:mg 
MA pl” ra dii a soluz nebul 15 ml 
IDROCLOROTIAZIDE I SS 
500:cpr 50.mg INALCORT s9 
soluz nebul.:30.ml D;1:% 
IDROCLOROTIAZIDE | S5 
1000 cpr50.mg_ © * INALONE s9 
ar ® cli soluzxinal 200d 250mg 
IDROCLOROTIAZIDE | S5 me ara dd E 
1000 cpr 25. ing INDACO S6 
2 —_._i.rT_rrTrrTr do de 1 -d A - -- «+ WOW]... coll 10m 
IDROCLOROTIAZIDE I S5 | _—_m41mm6——@um00m@— 
1000 cpr50 mg INDAFLEX | S5 


IDROCLOROTIAZIDE A. 
20% 


50 


idtoflumetiazide 


50 cps:2;5 mg 


INDAMOL 
50 conf:2,5 mg 
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INSUMAN 


comb:15 msc Scart 3m 


INDAPAMIDE M.G. I S5 
50 cpr riv 2.5.mg 

INDAPAMIDE PL. I SS 
30. cpr riv:2,5.mg 

INDAPAMIDE RK I S5 
20 cpr riv:2,5.img . 

INDAPAMIDE RK I SS 
30 cpr riv.2,5mg 

INDAPAMIDE RK I S5 
50 cpr riv:2,5.mg 

INDAPAMIDE SANDOZ I S5 
30 cpr riv:2,5.mg 

INDERAL Il P2 
30 cpr 40mg 

INDERAL I P2 
50. cpr 40.mg 

INDERAL Il P2 
& fiale EV 5 mg:G.mI 

INDERAL Il P2 
28 cps 160mig rilasciò prolungato. 

INDERAL 80 Il P2 
50 cpr 80.mg 

INDERAL GRADUALE Il P2 
28 cps 80mg 

INIBACE PLUS I S5 
14 «pr 5.mg.+12,5.mg 

INITISS PLUS I S5 
14 cpr 5°mg+ 12,5 ng 

INOPAMIL 100 Il S6 

ij ORE IR pipi ci ai E I sai Ly 

INOPAMIL 200 Il S6 
20 cpr 200-mg 

INOPAMIL 50 Ib_S6 

—FOprsomg 

INSUMAN I S2 
t:fiala IM SC Simi 1000 / mi 

INSUMAN I S2 
5. fiale:IM SC: 5 100:DI / int 

INSUMAN I S2 
è cartucce IM: ST 3 mi-00 UI-/ na: 

INSUMAN I S2 
1 fiala IM SC:5 ml:100:U1 /mI 

INSUMAN I S2 
5 cartutce IM SC 3,15:mI 100 Utimi 

INSUMAN I S2 

ei 

INSUMAN I S2 
3 cartucce IM: SC 3 mk100 Urfmi 

INSUMAN I S2 
1 fiala IM SC:Buni 100 Ul mi 

INSUMAN I S2 
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INSUMAN la /82 
1 fiala IMISC5/mI:100 Ul/mi 

INSUMAN bl s2 
5 fiale IM:SC5 ml:100 Ulm 

INSUMAN I S2 
5 cartucce IM $C:3:ml100.U1 / ml 

INSUMAN I $2 
1 fiala IM:SC 5 ml-100 ULAnI 

INSUMAN I S2 
Sì fiale IM:SC5 mI:100.UL/ ml 

INSUMAN I S2 
5 cartucce IM SC:3mt1.00:Ul/ mt 

INSUMAN I S2 
3 fiale IM:SC-10 ml 100 UVAMI 

IPAMIX | S5 
50 cprriv.2,5 mg 

IPERCORTIS Il S9 
20 cpr 2.mg 

IPOLAB III P2 
50 cpr 200: mg), 

IPOLAB HI P2 
50 cpr 400 mg 

IPRAFEN I S3 
sospinal 300 erog 100 mcg #40 meg 

IPRAFEN I S3 
soluzzinal.20rfl 

IRIDINA DUE Il S6 
coll 10'mI 0,05% 

IRISTAMINA Il S6 

LEE 

ISCHEMOLA Il S6 
coll 10m 0;17%+0,05% 

ISOMERIDE Il S6 

____BOCPSISM9 i 

isometeptene Il S6 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
1 fiala 0,2 mg:1 mi 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
5 fiale 0/2 img 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
5 fiale 0,2 mg1 mi 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
50 fiale 02 mg 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 

— 100 fiale Odmg mi: iii o i I 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
5 fiale 0,2 ing 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
50 fiale 0,2 Mg 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
5 fiale 0;2 mg 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 
5 fiale 0,2 mq 

ISOPRENALINA CLORIDR Il S6 


10 fiale 0,2 mg 
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ISOPRENALINA CLORIDR S6 KAPANOL Il SS7 
100.fiale:0,2 mg 8B.cps:50 mg rilascio prolungata : 

ISOPRENALINA CLORIDR s6 KAPANOL Il? S7 
1.Hala.0,Zmg 16 c ps.50 irig Jilascio prolungato 

ISOPRENALINA CLORIDR Se KAPANOL Il S7 
2fiale:0,2mg B:cps 100 irig rilascio prolungato: 

ISOPRENALINA CLORIDR S6 KAPANOL I S7 
3.fiale:0,2mq 16:cps:100 mgrilascio prolungato 

ISOPRENALINA CLORIDR s6 KARVEZIDE I S5 
4 fiale :0,2img 28 cpr150 mg +:12,5mng 

ISOPRENALINA CLORIDR S6 KARVEZIDE I 85 
5ifiale:0,2mg 56.cpr 150 mg + 12,5 mg 

ISOPRENALINA CLORIDR S6 KARVEZIDE I S5 
6 fiale :0,2mg 98 cpr. 150 mg +12,5mg 

ISOPRENALINA CLORIDR S6 KARVEZIDE I S5 
P-fiale:0,2rmg 28 cpr 300 mg + 12,5.ing 

ISOPRENALINA CLORIDR S6 KARVEZIDE I S5 
Bfiale:0,2mg 56 epr 300 mg +-12/5mg 

ISOPRENALINA CLORIDR S6 KARVEZIDE I 85 


ISOPRENALINA CLORIDR 
10:fiale 0;2m1g 


ISOTOL 
1-flacone:250 ml 20% 


ISOTOL 


KLOSTENAL 


KREDEX 


1flacone EV:500 ml:20% 

istrelina s2 

JETBES Ss9 
aerosol 200 250+100mceg 

JETBES MITE S3 
‘aeròsol 200erog 

JUMEX Isis) 
50: cpi 5 ng 

JUMEX 10 S6 
25-cpr 10.mg 

KADIUR Sì 

Per od mas Mati ADE 

KADIUR S5 
30.cpr. 

KADIUR S5 
EV bfiale + Gfiale 20m! 

KAIMIL S9 
soluz nebul30 mi-T mg/ml 

KANRENOL (Sto) 
Sale EV200mg + 6 fiale sol mi 

KANRENOL SS 
20/é61 100 mq 

KANRENOL SS 
Z0 cpr 25.mq 

KANRENOL S5 
20-cpr rive200 mg 

KAPANObL S/ 
Bieps 20 mg rilascio prolungato 

KAPANOL S7 


16'cps 20 mg rilascio prolungato 


10.cpr4 mig 


KENACORT 
3:fiale 40 mg:1-ml 


KERLON 


28epr 20 mg 
KESSAR 

30 cpr.10 mg 
KESSAR 
___Soeprzoma. 


KINOGEN 


10 flaconi vaginali -10.ml 


KINOGEN 


lavivagipronta Sfiale 


7'clismi 60:ml'sosprett: 7:canmule rett 


KREDEX 
30 cpr div:25 mg 


KREDEX 
15 cpr div:50:.mg 


KREDEX 
14 eprdiv:6,25 mg 


KREDEX 
_. PB ter div:625 ng: 


KREDEX 
56 cpr div:6,25-mg: 


28.cpr.div:12,5 mg 
KREDEX 
56 cpr div:12,5.mg 


KREDEX 
pg DO ERICA I: 
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KREDEX Ill P2 
28cpr div:3;125 mq 

KREDEX Ill P2 
28pr div 25mg 

KRYPTOCUR I s2 
2 flaconi spray nasale 10.g 

LANTUS I S2 
T flaconcino SC-5 ml 100-Ui/mi 

LANTUS I S2 
2 fiaconcini:SC 5.ml 1:00 Ul/mi 

LANTUS I s2 


LANTUS | S2 
To flaconcini. Sc 5 ml :100 Uni 

LANTUS | S2 
4 cartucce SC 3 ml :100 Ulm 

LANTUS I S2 
5 cartucce SC-300 Ul 3.mI 

LANTUS I s2 
10 cartucce:SC 3.ml.1.00 Ulm 

LANTUS | S2 

____ A PENE SE Sr 100 MINE pi isp GRi i E ERI oo 

LANTUS | S2 
4 penne:SG :3-ml 100.U/mI: 

LANTUS I S2 
aptiset 5 penne SC 300 Ul3 mi 

LANTUS I s2 
10:penne:SC3 mi 1 00 Ulini 

LANTUS | S2 
1 cartuccia SC 1.D00UI 10M 

LASITONE I SS 

—_ #ospe ro matarma IN 

LASIX VSS 
5 fiale 20.mg2ml 

LASIX I SS 
30 cpr 25.mg 

LASIX I S5 

wie e 

LASIX 500 I S5 
20 cpr 500mg 

LASIX LIQUIDUM I SS 

aio VA 

LASIX RESERPIN I S5 
50 cpr 

LEDERCORT Il S9 
sci:60 ral.0,04% 

LEDERCORT Il S9 
1'0:cpr &mg 

LEDERCORT Il 59 
To cpr simgi 

LEDERCORT-P8 Il S9 
10 ‘cpr 8img 

LEDERTAM 10 I 54 


#0 cpr 10.mg. 
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LEDERTAM 20 1 6S4 
30 cpr 20 mg 

LENTARON I S4 
depot |M fiala 250mg+ Ifiala 

LENTARON | S4 
liM sffale 250mg +'efiale’solv osa 

LEPTOFEN Il S7 
T fiala IMEV-10 mi | 

LEVONIS ll 59 
BB" soluz:nebul 15 flale 1mg/2 mi Li 

LEVONIS ll s9 
AD" soluz hebul 15 fiale 2mig/2ndl 

LEVONIS Il s9 
soluz Nebur30.ml 0,1% 

LH 52 

LIFEROL SI 
fidliviiriai 60erod!12meg 

LIFEROL S3 
polvxinal 100er6g T2mMceg 

LIFEROL 53 

"Ae _oTT1[1l1i = 

LIFEROL sa 
solkinal 120erog Greg 

LIFEROL S3 
Soluz inal 100 dosi 12 meg 

HIFEROL S3 
solxinal-1Z0erog-12meg 

LIVIAL S1 


30 cpr 2,5 mg 


LOBIVON 
28 cpr simg 


LODOZ I 
30 cprriv.2,5mg* 6,25 Mg 


LODOZ I 
50 cprriv:2,5 mg/6,25 mg 


LODOZ I 
60 cpr riv.2,5 mg/6,25.img 


90 cprriv.2,5. mg/6,25.ing 


LODOZ I 
100 cpr :riv 2,5 mg/6,25 mg 


30 cprriv:5 mg +:6,25.mqg 


LODOZ Ill P2 

2 SRO PREENSS RISE MG E EE TE i 

LODOZ II P2 
60 cprriv5 mg/6,25 img 

LODOZ Ill P2 
30 cprriv5 mg/6,25 mg EEE 

LODOZ HI P2 
1.00 cpr tiv 5 mig/6,25.mq 

LODOZ Il P2 

si CSOPRE VIGO MO SRP a e - 

LODOZ III P2 


50 cprriv10mg;6,25mg 
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LODOZ Il P2 
60 cpririv:10 mg/6;25 mg 

LODOZ Il P2 
90 cpr riv:10 mg/6,25 mg 

LODOZ II P2 
100 cpr fiv:1:0:mg/6,25 ng 

LOPRESOR Il P2 
30 cpr riv :100mg 

LOPRESOR OROS Il P2 
28 cpr: 00.mg 

LOPRESOR OROS Il P2 
28 cpr 200mg 

LOPRESOR OROS II P2 
28 cpr. 300.mg 

LOPRESOR RETARD Il P2 
28 cpr 200 mg rilascio prolungato 

LOSAZID I S5 
14 cprriv:50-+12;5 mg 

LOSAZID I S5 
14cprriv 100 mg +25 mg 

LOSAZID I S5 
28 cpr.riv.100mg + 25ing 

LOSAZID I SS 
28 cprriv:50 mg + 12,5 mg 

LUCISAN Il S6 
gtt oft 8ml 

LUNIBRON Il s9 

—_380.10G/ SO TAI soluzione da MEbiMzzafe "4 Hacone::: so; rei ca 

LUNIBRON Il S9 
T5f 2inf 2/2 

LUNIBRON Il S9 

LUTRELEF I) S2 
1 fiala EV:SC 0,8mg+ 1 fiala:solv+ t-siringa : 

LUVERIS I S2 
$C.1 fiala 75U0+ 1fiala:soly 

LUVERIS I S2 

___Featmersuiconaeion DI EN 

LUVERIS I S2 
$C 10:fiale 75U1+10:fiale solv 

LUVERIS I S2 
1: flaconeino SC 75:U[+:1'Haconecino sol 

LUVERIS I S2 

SR dg 

LUVERIS I S2 

sie SOMEONE LO —_  ————_ i 

LUVION I S5 
10 cps 100mg 

LUVION I SS 

LUVION I SS 
6& fiale: EV200 mg + G:fiale solv2mI 

LUVION I SS 


20'epr 50 mg 


1 sacca 250:ml: 10% 
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LUVION Ta /85 
40 cpr 50.mg 

LUVION MITE l”_SS5 
10 cps:50 mq 

LUVION MITE I S5 
40 cps 50 mg 

LUVION VENA | S5 
EV fiala:200mg:+ fiala 2ml 

MANNISTOL I S5 
soluz:250 ml:20% 

MANNISTOL I S5 
soluz:500mI 20% 

MANNITOLO I S5 
1 flacone.500 ml. 5% 

MANNITOLO I S5 
1 flacone 100 ml 10% 

MANNITOLO | S5 
1 flacone:250 ml 110% 

MANNITOLO I S5 
1 flacohe/500 mi T0% 

MANNITOLO I S5 
1 flacone, 100 mil.T.8% 

MANNITOLO I S5 
1 flacone 250 mt :18% 

MANNITOLO I S5 
1 flacone:500 ml.-1.8% 

MANNITOLO I S5 

____acone 250 mi SH 00 eli alan n 

MANNITOLO | 85 
1 flacohe:500 mal 5% 

MANNITOLO | 55 

‘one:250 mi 10% 

MANNITOLO I S5 
T flacone:500 ml:1.0%. 

MANNITOLO I S5 
1 flacone: 100 ml TB% 

MANNITOLO I S5 

nu: TE Ratone sso Miret Et FRASE 

MANNITOLO I S5 
1 flacone:500 mi 18% 

MANNITOLO I S5 
1 sacca 250:mI: 5:% 

MANNITOLO I SS 

N a LL. 

MANNITOLO I S5 

1 flacone 100 mi 5% CE 

MANNITOLO I S5 
1 flacone:1.000 ml 5% 

MANNITOLO I S5 
1 Hacone 100 mi 5 % 

MANNITOLO | S5 
flacone! T.000 m/ 10% 

MANNITOLO I S5 
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SE 


MANNITOLO 
fffacone: 1,000 ml:18% 


Sì MANNITOLO 
1:flacone:1:000 ml:5% 


Sì 


MANNITOLO 


t.sacca.250 Mil 18% 


SS MANNITOLO 
1 flacone 50m 1 0% 


Cp) 


MANNITOLO 
T sacca 500 ml T8% 


S5 MANNITOLO 
1 flacone 100 ml 10% 


S5 


MANNITOLO 
Ttacone 50 mi 5% 


S5 MANNITOLO 
Tflacone 250:mi 10% 


s5 


MANNITOLO 
Tfacone:100 mi 5%: 


S5 MANNITOLO 
T:flacone:1;000 ml: 10%: 


(Sto) 


MANNITOLO 
t.flatone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
T flacone: 500/mI 5%: 


s5 MANNITOLO 
1flacpne 500.1 10% 


S5 MANNITOLO 
Tflacone:50:mi' 18% 


ES) 


SS 


MANNITOLO 
t-flacone. 1.000 ml:5.% 


SS MANNITOLO 
1 flacone :100:ml 18% 


SS 


MANNITOLO 
T.flacone 50 ml.10% 


MANNITOLO 
T.-flacone:100 mi 10:% 


MANNITOLO 
t-flacone 250 ml 10% 


MANNITOLO 
1 flacone 500 mi 10% 


MANNITOLO 
T flacone: 1.000 ml10% 


MANNITOLO 

Tflacone: BO mi 18%: 
MANNITOLO 

T flacone: 100 ml 18% 
MANNITOLO 

flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
1 flacone: 500ml 18% 


MANNITOLO 
T-flatone: 1.000 MI:18 % 


MANNITOLO 
20 flaconi 500 nl 


MANNITOLO 
20:flaconi 500 inl:10% 


MANNITOLO 
30.flaconi 100 ml.18% 


MANNITOLO 
24.flaconi 250 ml.18% 


MANNITOLO 
20 flaconi 500 mI:18% 


MANNITOLO 


t-flacone 50 ml'5% 


MANNITOLO 
Tflaleone Nt 00 rl 5% 


MANNITOLO 
Tiflatone 250 rai 5%) 


S5 MANNITOLO 


S5 MANNITOLO 


s5 MANNITOLO 


S5 MANNITOLO 


SI MANNITOLO 


so MANNITOLO 


S5 MANNITOLO 


S5 MANNITOLO 
1 flacone250 mi 18% 


S5 MANNITOLO 

T: flacone 500: 18% 
SS MANNITOLO 

È Hacone:1.000 ml 18% 


T:sacca:250 ml:1:8% 


1 sacca: 500 ml:18% 


S5 MANNITOLO 
1: sacta::1.00 mI:5% 


1 sacca:250 ml:5% 
MANNITOLO 
1: sacca 500 ml:5% 


t:sacca:1.000: ml 5% 


S5 MANNITOLO 
T. flacone 250.mi 18% 


S5 MANNITOLO 
1 flacone :500 mi 18% 


S5 MANNITOLO 
7 sacta: 250 ml-10% 


1 sacca 500 ml:10%. 


S5 MANNITOLO 
T sacca. 1.000 ml 10% 


SS MANNITOLO 
1 flacone 250 ml 10% 


1. flacone 500-mI 10% 


S5 MANNITOLO 
T.sacca.1.000.ml 18% 


Tflacone 250.7] 18% 
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MANNITOLO 
24-flaconi 250 ml-10 g:/100m1 


SS MANNITOLO 
1 flacone 50-mi 18% 


MANNITOLO 
20-flaconi 500 ml.-10 g./:100 ml 


so MANNITOLO 
1. flacone 100.ml 18% 


MANNITOLO 


100 mf.-18 g./100.ml 


24 flaconi 250 ml-18.g9/100.ml 


SS MANNITOLO 
1. flacone 500.ml 18% 


MANNITOLO 
T sacca 100.M1 18% 


MANNITOLO 
20 flaconi 500 m'-18g9/100mI 


S5 MANNITOLO 
1 sacca 250 ml 18% 


MANNITOLO 
T.flacone 250 ml 5% 


So MANNITOLO 
1. sacca 500 ml-16% 


MANNITOLO 
1.flacone 500 ml 5%. 


MANNITOLO 
T.flacone 250 mi 10% 


S5 MANNITOLO 
1 sacca 1.000.m! 18% 


S5 MANNITOLO 
T' Racone 250:mi 78%, 


MANNITOLO 
Tflacone 500 ml 10% 


MANNITOLO 
1.flacone: 100 ml 18% 


MANNITOLO 
1.flacone 250 ml 18% 


MANNITOLO 
Tflacone 500 ml 18% 


MANNITOLO 
_T.lacone 100 MI 5% 


MANNITOLO 
flacone 250 ml 5% 


MANNITOLO 
1.flacone 500 ml 5% 


MANNITOLO 


Tsaeca:100 ml 5% 


MANNITOLO 
sacca 250 mi Shi nm 


MANNITOLO 
1.sacca-500 ml 5% 


MANNITOLO 
1.sacca.1,000 ml-5% 


MANNITOLO 
Tflacone 50 ml 10%. 


MANNITOLO 
flacone 100 mI 10% 


MANNITOLO 
T.flacone 250 ml 10%/ 


MANNITOLO 
1 flacone 500 .rm_10% 


MANNITOLO 
T:sacta 100 MNI0% 


MANNITOLO 
_Tisagca:230 ml 10% 


MANNITOLO 


1.satea-500 ml 10% 


S5 MANNITOLO 
1° flacone 00m 5% 


S5 MANNITOLO 
1. flacon@e250.ml 10% 


S5 MANNITOLO 
1. Hacone 500.ml 10% 


S5 MANNITOLO 
T flacone 100:ml 18% 


SS MANNITOLO 
1 Bacone 250 mi 18% 


so MANNITOLO 
1. flacone 500-ml 18% 
SS MANNITOLO 
1. flacone 100.ml 5% 


S5 MANNITOLO 
T Hacone 250.ml 5% 


SS MANNITOLO 
2 Rasene 900 mi 5% 


S5 MANNITOLO 
1. flacone 100.ml 10% 


o) MANNITOLO 


T flacone 5300mI 10% 
S5 MANNITOLO 
1 flacone T00ml 18% 
s5 MANNITOLO 
1. flacone 250-ml 18% 
SS MANNITOLO 
1 flacone 500.ml 18% : 
S5 MANNITOLO 
Solto ment ____ TE Nacone S00MI Sw 
(cho) MANNITOLO 
TERE STI ___itacone S00.mi 100600 


S5 MANNITOLO 
1. flacone 500-ml 18% 
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MANNITOLO I SS MANNITOLO SI 
1 flacone 50 ml 5% 1 flacone 500 ml 5% i 

MANNITOLO I SS MANNITOLO S5 
Tlacone :T00mI 5% Tiffaconc:T.000 ml 5% 

MANNITOLO | SS MANNITOLO SS 
1.flacone 250 ml 5% 1: flacone:50mI 10% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SS 
1- flacone 500 ml :5% : T-flacone: 1:00 ml 10%: 

MANNITOLO I SS MANNITOLO S5 
1 sacca 100 ml5% 1iflacone 250 ml :10% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO S5 
1 sacca 250 71:5% T flacone :500 ml 10% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO Sa 
1 sacca 500 ml:5% 1 flacone :1:000 mi 10% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO S5 
1-sacca 1000.mlI 5%: : t-flacone:50 ml 18% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SS 
1 flacone 50 ml 1:0% flacone 100 ml 18%. 

MANNITOLO I SG MANNITOLO S5 

TRAE IDOMIONE ic iii iii ina cito __TRACOMIZSOI TE 

MANNITOLO | SS MANNITOLO SS 
1 flacone 250 :ml:10% 1 flacone;500 ml 18% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SS 
1: flacone 500:ml 10% 1 flacone 1.000 ml 18% 

MANNITOLO I S5 MANNITOLO BIEFFE SS 
1 sacca T00 wl:10%. 18% 30 flaconi 250:ml 

MANNITOLO | SS MANNITOLO SODIO CL S5 
1. sacca 250 m:10% tffatone:500.mI 

MANNITOLO l'-:S5 MANNITOLO SODIO CL S5 

I i A ir SEMARONE SOS MI 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SODIO CL SS 
1 sacca 1000 ml 10% 1iflacone 250 ml 

MANNITOLO D_ SS MANNITOLO SODIO CL S5 

MANNITOLO | SS MANNITOLO SODIO CL SS 

___TIAGONE 100 IBS ii iii ie A rn ____THiafone: 100. Sh; ; iii iii ie 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SODIO CL SS 
T:flacshe 25:00 MI:18% T:flacone:250 ml 5% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SODIO CL SS 
1:flacone 500:ml:18% 1-flacone:500 ml 5% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SODIO CL SS 
1: sacca 100 nl:18% Tiflacone: 1.000 ml 5% 

MANNITOLO | S5 MANNITOLO SORBITOLO S5 
1. sacca 250 ml 18% T sacca 3.000 ml 0,54% +2,7% 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SORBITOLO S5 

eco = Re  _r—r___... 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SORBITOLO ERI 
1-sacca 1000-mla1 6% tsacca 3:000-mI 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SORBITOLO SS 
1-flacone 50 il 5% 1.sacca 5:000-ml 

MANNITOLO I SS MANNITOLO SORBITOLO SS 

E PREOMA I 00 I BO ii rriinipiri piiii  i ____Ttagone 3000 mi O. 54%0 + 2.0%0,;; cirie 

MANNITOLO | SS MANNITOLO SORBITOLO SS 


1 flacone 250 ml 5% 
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MANNITOLO SORBITOLO S5 METADONE CLOR. S7 
3.000 ml sacca os1omi mg/m 
MANNITOLO SORBITOLO SS METADONE CLOR. S7 
000 ml sacca os40mi 1mg/m 
MANNITOLO SORBITOLO SS METADONE CLOR. S7 
1.:sacca:2000mI oseomi 1mg/m.:: : 
MANNITOLO SORBITOLO SS METADONE CLOR. S7 
1..sacca-3000 ml 0580ml 1mg/m 
MANNITOLO SORBITOLO S5 METADONE CLOR. S7 
T:sacca:4500mI bs100mt:1mg/ 
MANNITOLO SORBITOLO 55 METADONE CLOR.AFOM S7 
T'sacca 5000MI sciritimg/ 1 mis mi 
MANNITOLO SORBITOLO S5 METADONE CLOR.AFOM S7 
T.sacca:6000mI sein. imgfit mi10 mi 
meciofenoxato Il S6 METADONE CLOR.AFOM S7 
scir:1.img/:1 ml20 ml 
MEDOZIDE S5 
30/€pr 300 img + 10 inig METADONE CLOR.AFOM 87 
Sia O TI pp ir3mg/ 1 ml'20mt. 
MEDRAMIL Il S6 STIME AS 
nni METADONE CLOR;AFOM 87 
scir 5imgft ml:20 ml 
MEDROL Il $9 
tocpr div 4mg METADONE CLOR.AFOM S7 
ir.1 4A. mI.100 ml. 
NEDROI ei Soir magi mi tOO mi 
30.cprdiv 4 mg METADONE CLOR.AFOM S7 
Scir l mg/:1 ml 1.000 ml 
MEDROL Il S9 rav —_Ò@Èm. i 
20 6pr div 16 ig METADONE CLOR.AFOM S7 
SE Re rinirem penna eine ie ren are races) RR seir:1img/:1 ml:40,mI 
mefenorex Il S6 Wi << = 
Cr METADONE CLOR.AFOM S7 
mefentermina Il S6 ser 1mg/ i mi 60 mi 
MEGACORT I s9 METADONE CLOR.AFOM S7 
ca Bi seir.:1 img. mIBO mi 
MENOGON s2 METADONE CLOR.IBP 87 
IM 5ffale:+:5fiale Iml:: s35imitmig/mi : 
MENOGON s2 METADONE CLOR.IBP S7 
To fiale IM! 10 fiale so 1 ml sstomi'imajm 
mersalite SI METADONE CLOR.IBP S7 
mesocarbo Il 86 1 s052018 nen e) tri 
METADONE CLOR.IBP S7 
mestanolone SI . 
ds40mi:tmg/m 
METADONE CLAFOM a Is SE METADONE CLOR.IBP S7 
lie ___Ssbomitmaimi i 
METADONE CL.ALITTI Md Il S7 METADONE CLOR.IBP S7 
0s Bim timg/m: 35001 mg/m 
METADONE CLAHTII In :SÉ METADONE CLOR.IBP S7 
S5 Ora Hino,: os100mi tmg/: i 
METADONE CL.ALITTI Il S7 METADONE CLOR.IBP S7 
os 20mlImg/ ___Ssbo0milimgii dini i n 
METADONE CLAHTR I 87 METADONE CLOR.IBP S7 
Ss oamI tg Ds Ilt:1mg/m 
METOBONE CLRRI nai METADONE CLOR.IBP S7 
s5500mi 8a, os20ml 1mg/m 
METADONE CSI Sr METADONE CLOR.MOL S7 
05. HETMg/M scir5img 5 mi 
METADORECLOR. n x UrSr METADONE CLOR.MOL S7 


è36mi 1mg/mi 


scir.10.mig- 101 
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METADONE CLOR.MOL S7 
scir.:20 mq:20 ml 

METADONE CLOR.MOL S7 
scir100 inl.1.mg/ini 

METADONE CLOR.MOL S7 
05:500rHl trrig/ 

METADONE CLOR.MOL ST 
scir:1,000m! 

METADONE CLOR.MOL S7 
iscir:40 ml 0,1% 

METADONE CLOR.MOL S7 
Scir:60. mE I mg/m 

METADONE CLOR.MOL S7 
scir5 mi 5 mgymi 

METADONE CLOR.MOL S7 
scir-10 ml 5 mgyml 

METADONE CLOR.MOL S7 
scir-20 ml 5 mgyml 

METADONE CLOR.MOL S7 

RESOR DI E IRE o 

METADONE CLOR.MOL S7 
scir:5:mi:1:mig/mi 

METADONE CLOR.MOL ST 
scir:10 mb: mgyml : 

METADONE CLOR.MOL S7 
‘sci:20. mi 1: imgzioni 

METADONE CLOR.MOL S7 
#cir.100 ml: 1img/mi 

METADONE CLOR.MOL S7 

___ Aeirdomi mafie 

METADONE CLOR.MOL ST 
scir-60 ml]. mg/ml f 

METADONE CLOR.MOL ST 
scir:5: mi: 5 mg/ml 

METADONE CLOR.MOL S7 

dii 

METADONE CLOR.MOL S7 
iscir:20 ml 5 mgymI 

metamfetamina S6 

metandienone S1 

metandriolo SI 

metasterone sf 

metenolone SI 

METICORTELONE $9 
20 cpr 5 mg 

METICORTELONE S9 
10:cpr 2,5 rig 

METICORTELONE S9 
1 fiala iniet 125 mg 

metil-1-testosterone SI 

metilamfetamina S6 

METILBETASONE S9 


3:fiale 1M 80 mg + 3fale salv 
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metilclortiazide S5 

metildienolone SI 

metilefedrina S6 

metilendiossiamfetamina 56 

metilendiossimetamfetamina S6 

metilfenidato S6 

metiinortestosterone SI 

METILPREDNISOLONE s9 
10.cpr4mg 

METILPREDNISOLONE S9 
100 cpr 4 mg 

METILPREDNISOLONE S9 
500 cpr:8 mg 

METILPREDNISOLONE SI 
TO00:cpr:4 mig 

METILPREDNISOLONE s9 
10 cpr.8img®: 

METILPREDNISOLONE S9 
100 cpr 8 mq 

METILPREDNISOLONE S9 
500 cpr 8 mg 

METILPREDNISOLONE so 
1000 cpr.8 mg 

METILPREDNISOLONE A S9 
100 cpr4 mg 

METILPREDNISOLONE A. S9 
10 cpr.8.ing 

metiltrienolone SI 

METOPROLOLO ANGE P2 
30. cpr:100 mg 

METOPROLOLO ANGE P2 
30:cpr.200 mg rilascio prolungato 

METOPROLOLO EG P2 
20: cpr100 mg 

METOPROLOLO EG P2 
50 cpr: 100 mg 

METOPROLOLO EG P2 
100 cpr.100 mg 

METOPROLOLO EG P2 
50 cpr 200 mg rilascio prolungato. 

METOPROLOLO EG P2 
100 tpr:200 mgtilascio prolungato 

METOPROLOLO HEX, P2 
30cpr: 100 mg 

METOPROLOLO HEX. P2 
30: cpr:200 mg rilascio prolungato. 

METOPROLOLO RK P2 
50:cpr:100 mg 

METOPROLOLO RI P2 
100 tpr:100 mig 

METOPROLOLO RK P2 


50. cpr:200 mg rilascio prolungato: 
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METOPROLOLO RK Il P2 MIFLO IÒ,S9 
100 cpr 200 img rilascio prolungato inal 200d 200meg jet 
metossifenamina Il 56 MIFLO 200 Il” s9 
inal:200d 200; 
METOTENS I P2 ci Sid 
28:cpr 95 mgrrilascio controllato - MIFLONIDE Il S9 
10 200 Iazina! 
METOTENS Il P2 I RIROTRA 
28 cpr 190 mg rilascio controllato MIKLOMIDE La 
14 cps:200 meg polvinal 
METRODIN HP 150 S2 
Tfiala 1500 + fiala:solv MIFLONIDE Sa 
20 cps:200 meg polvinal 
METRODIN HP 75 s2 P sP 
tfiala IM:SC 75 ULH1 fiala sol MIFLONIDE Il S9 
28 zogme Iv inal 
mibolerone st ce Spal 
|P ttt uo i rin ili rr llir lu iu, MIFLONIDE Il s9 
MICARDISPLUS 85 30 cps 200 inég polvinal '* 

T4:cpr 40/12;5 Mg 
“LI È-*eei;; ei MIFLONIDE Il S9 
MICARDISPLUS s5 42 cps:200 meg polvinal : è 

28-cpr 40 mg.+:12,5.mg 

MIFLONIDE II S9 
MICARDISPLUS 55 50:cps:200 meg polvinal : : 
28 cpr 40/12,5 mg 
FETTE E ZI A EIZO MIFLONIDE I 59 
MICARDISPLUS ss 56 cps 200meg\polvinal 
56 6pr 40/125 mg RENE è O COTTE 
an MIFLONIDE I S9 
MICARDISPLUS “» 60 cps 200.mceg polv inal 

98 épr 40/125 mg preve OUT. 
n ‘ —_1_1n1n0“‘0©Ò0—1—(__mwr&r6m1[1.:i5i MIFLONIDE Il S9 
MICARDISPLUS SI 84 cps:200 meg polvinal 

14 cpr 40/125 mg AM na ne 

° MIFLONIDE Il $S9 
MICARDISPLUS so 100 cps 200 mag polv inal 

28 :©pr 80 mg:+:12.5mg. ù A a a 

n ___[T1T0’T__—_—_—1n1414m4À1-“É MIFLONIDE Il S9 
MICARDISPLUS SR T12 cps.200mtg polv inal : 

28 épr 80/125 mg “i CC pa 
__IIIaq—=+ »P-.--(HriiriiiliizeyN «€ MIFLONIDE II s9 
MICARDISPLUS s5 120 cps. 200 meg polvinal 

56-cpr 80/12,5 mg piene api RR 
“ene È MIFLONIDE II S9 
MICARDISPLUS SS 140 cps:200 meg polv inal 

98'cpr 80/125 mg : / : 7 
I © cd MIFLONIDE Il S9 
MICOREN y s6 168 cps.200 meg polv inal 

gtt 65 20 mi 15% (e gi i de 

— ati i MIFLONIDE Il s9 
MICOREN 100 I S6 200 cps 200 meg polv inal 

20:cps 100/mg o A Sia; 

_-EE-“»/ MIFLONIDE Il S9 
MICROQUIDE I S5 280 cps.200 meg polvinal 

14.«pr. riv: 20 + 6,25 mg n. FRI. 
ninni iii MIFLONIDE Il 59 
MICTASONE Il S9 60.cps:200 meg polvinal 

T0:supposte SA RE EEE 
ira rit ù MIFLONIDE Il S9 
MIDA 1 flacone 1:20:6ps:200 meg polvinal 

t4:cpr 10mg PA A a SORTE 

= PERRIN II INAIL ALI LIAINIZ III IL NOIR MIFLONIDE I S9 

MIDAX SS TO cps:400 meg polvinal 
28:cpr 10mg i tr aa 
MIFLONIDE Il s9 

MIDAX $5 14 cps:400 mg polvinial 

30:cpr 10. mg 

MIFLONIDE Il S9 

MIDAX SS 20 cps:400 meg polvinal! 
50 cpr 10mg A E TTIIRA DO 
MIFLONIDE Il S9 

MIDAX S5 

100;cpr 10 mg 
— un Pr» MIFLONIDE Il s9 
MIDAX SS 30 cps:400 mcg polvinal 

112'Cpr 10mg 

MIFLONIDE II s9 
MIDODRINA UN. Il S6 


gitos 30 mi 0,25% 


42:€ps:400 meg polvirial : : 


DIE 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 
MIFLONIDE S9 MONORES SI 
50 cps 400.incg: polv inal seir.120 mi 
MIFLONIDE S9 MONOTARD s2 
56 cps 400:incg:polvinal T fiala SCT:0 mM 40; ini 
MIFLONIDE S9 MONOTARD S2 
60. cps 400 mg polv'inal 5 fiale SC 10 ml 40.U/ mi 
MIFLONIDE SI MONOTARD S2 
84 ps 400'mégi polvinal 1 fiala SC 1000 U1.0 mf 
MIFLONIDE S9 MONOTARD s2 
100 cps 400meg: polvinal 5 fiale SCTO.mI 100 Ul / ml 
MIFLONIDE S9 MORFINA CL ATROPINA SOLF S7 
TT2'€ps 400 meg polvinal 5 fialeT im 
MIFLONIDE S9 MORFINA CL ATROPINA SOLF S7 
120 cps 400 meg polvinal 5 fiale 1ml 
MIFLONIDE S9 MORFINA CL ATROPINA SOPF S7 
140:cps 400: meg polvinal 5: fiale 1.ml È 
MIFLONIDE $9 MORFINA CLORIDR S7 
168.cps 400.meg polvinal 5 fiale 10mg tm 
MIFLONIDE 59 MORFINA CLORIDR. S7 
___200.€ps F00.Meg POIVINAI: >... csi ininzona: ____A ale 20/09 179. ilaria ria lait e ona: 
MIFLONIDE S9 MORFINA-XLORIDR S7 
280:cps 400 meg polvinal 1: fiala 10Ng tHizi 
MIFLONIDE S9 MORFINA CLORIDR ST 
1: flacone 60 cps:400 meg polv inal Ti frala 20 mq 1:mf 
MIFLONIDE 59 MORFINA CLORIDR S7 
T20:cps 400:meg polvinal 7: fiala 10 ml:100mgy7 10m 
MILLENILIM S4 MORFINA CLORIDR S7 
30.cpr 10.mg 5 fiale 10 ml :100mg/ 10ml 
MILLENIUM S4 MORFINA CLORIDR S7 
30. cpr 20.11g } 
MILLIBAR S7 
50 cps 2,5 mg 
MINDOL MERCK |) S7 MORFINA CLORIDR S7 
iI EROI i SI pr SPAETOO g/min 
MIOLENE 53 MORFINA CLORIDR S7 
__Soeprioma. i ini pie ZIMTIRTA TI ____Tflala 10OM9/S.MI. Li 
MIOLENE S3 MORFINA CLORIDR S7 
£ fiale IM 10 mg 2 ml 1 fiala 50 mg 5 mf 
MIOLENE S3 MORFINA CLORIDR S7 
3 fiale EV-50:mg:5 ml 5 fiale 50mg:;/5ml 
MIOZAC | S6 MORFINA CLORIDR S7 
___TacondneEV Zon 125 mg/m 4 i ____Sr fiale VOMig Vinnt 
MIXER III P2 MORFINA CLORIDR S7 
28.cps 50.mg +20 mg 5 fiale 20 mg 1 mt 
MODURETIC SÒ MORFINA CLORIDR S7 
20 cpr 5.mg +50 mg /» 5 fiale 10mq tm 
MODURETIC S5 MORFINA CLORIDR S7 
28 cpr 2:5 ing + 25 mg 5 fiale 20ing 1.mt 
mometasone | S9 MORFINA CLORIDR S7 
7 fiala 10mMg 1.mI 
MONORES al LAGO SEAT n 
30.cpr IDameg MORFINA CLORIDR S7 
T fiala 20 mg 1mt 
MONORES SI SI Si TR 
30 cpr 0.07 ing MORFINA CLORIDR S7 
fre "”@Gro"o“BEi&i&ililm‘”‘©;swcr”È”»6sscs6ÈÎÎeeeieÎ‘.|||NN|) 5 fiale 10 mg 1. mi: 
MONORES S1 


forte’ scir 120 mI 
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MORFINA CLORIDR S7 NASIVIN Ma /56 
S-flale:20mg:1 mt spray-nas 15mt:0,5mg/m é 
MORFINA CLORIDR S7 NASOLIB Il” S6 
Tiiala 10mgil ml i nebul fl 1590.1% 
MORFINA CLORIDR ST NATRILIX | SS 
T-fiala:20/mg:1 mi 30 cpi.rv:2,5 Mg 
MSCONTIN S7 NATRILIX LP | SS 
t6 cpr 10mgrrilascio prolungato: 30 cprriv1,5 mg rilascio prolungato 
MSCONTIN S7 NEBILOX Ill P2 
T6:cpr 30 mgirilascio prolungato: 28 cpr div5 mg 
MSCONTIN S7 NEBULCORT Il S9 
T6:Cpr:60 mgirllascio prolungato: soluz nebul 30m: 0;1% 
MSCONTIN S7 NEBULGEN Il S9 
16.€pr. 100 mg rilascio prolungate. 15 monod.1mg/ 
MSCONTIN S7 NEBULGEN Il S9 
T6 cpr 200 mg rilascio prolungato 15 monod 2mg/ 
MSCONTIN S7 NEBULGEN Il S9 
granulato per:sosp OS 20mgR.C. 30monod:1mg/? 
MSCONTIN S7 NEBULGEN Il S9 
granulato per sosp ©6$ 30 mg 30monod/0,5mg 
MSCONTIN S7 NEOCLYM S4 
granulato per.sosp:0S.60. mg 30. cpr 200 mg 
MSCONTIN S7 NEOLOTAN PLUS SS 
granulato per sosp 05100 mg DE È A \fsgrrso mg 185 mg ER I ERE E 
MSCONTIN S7 NEOLOTAN PLUS S5 
granulato per:sosp:OS:200 mg T4cpr:100mg:+25mg 
MXL CONTIN S7 NEOLOTAN PLUS SS 
B'eps 30Wmg Hlasciò prolungato 28 épiriv:100%mg +25 mg 
MXL CONTIN S7 NEOLOTAN PLUS S5 
B.cps 60.mg rilascio prolungato 28 cpr riv 50.mg. +:12,5.mg : 
MXL CONTIN S7 NEOPREX S5 
8 cps 90 mg rilascio prolungato cpr20.mg +6 mg 
MXL CONTIN NEORECORMON S2 
8&<ps:120 mg.rilascio prolungati EV SC:500UI:+ fiala 0,5m 
MXL CONTIN S7 NEORECORMON S2 
8 cps 150 mg rilascio prolungat EV SC bfiale 500UI + 5fiale 
MXL CONTIN S7 NEORECORMON S2 
&.cps.200mg rilascio: prolungato 10fiale DOOUI.+.1 Offale solv:: 
nafarelina S2 NEORECORMON S2 
fiala 10000! + siringa-solv 
NAFTAZOLINA S6 SIE sea "ea 
cell.10 mi 0,1% NEORECORMON S2 
a e e dle, i EV SC:Bfiale 1000UI+ Sfiale 
NALAPRES S5 NE A tassi uc en 
1T4épr 20 mg.+.12,5.mg NEORECORMON S2 
TOfiale 1000UI:+ :10fiale sol: : 
NAMBROL S9 SEE e lisciccs IA 
nebul:15f1m NEORECORMON S2 
fiala Z000U! + :sirifga.solv: 
NAMBROL S9 
nebul :15f:2m NEORECORMON s2 
EV SC.5fiale 2000U14+ 5fiale 
NAMBROL S9 “ci a E E 
nebul 30f:1m NEORECORMON s2 
VARO” è “Va 5 Tofiale 2000UI:+ 10fiale sol 
NAMBROL S9 FERRE enne SETT 
nebul Sofi:im NEORECORMON 52 
E fiala 5000U1 siringa solv 
nandrolone (vedi "19-nortestosterone") S1 
NEORECORMON S2 
NARIKEREE S6 


nds: neb 15m 


EV SC-Gfiale 5000UI+ 5fiale 
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NEORECORMON I S2 NEORECORMON {62 
Tala 100000! + siringa sol 4 siringhe 30000U! 

NEORECORMON I S2 NEORINOLEINA I S6 
EV SC:Sfiale 10000Uf"+ 5 spray nasale 10 ml.0,1% 

NEORECORMON I S2 NEORINOLEINA Il S6 
1. flaconcino muttid 50.000 UT + 1 fiala solv gelnas15g90,1% 

NEORECORMON I S2 NEORINOLEINA Il S6 
1-flaconcino mufltid 1.00.000-U0 +1 fiala sol spray.1.5g.:0,1% 

NEORECORMON I S2 NEREFLUN Il S9 
t-cartuecia sC 10.000 DI sotuz nebul 30m 30/mg/30 mi 7 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
3 cartucce SC-10.000 UI 1 siringa SC EV 10meg:0,4mt 

NEORECORMON I 52 NESPO S2 
t.cartuccia.SC 20.000 U] 4 siringhe: $C EV 10:meg.0, 4a 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
3 cartucce $C:20.000:UI 1 siringa SC-EV 15 mcg:0,375:ml 

NEORECORMON I S2 NESPO s2 
EV SC.Istringa:500UI 4 siringhe:SC. EV 15:meg.0,375.mI 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
EV SC6 siringa: 500U! T:siriniga SC EV. 20:méeg:0,5 mE 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
1 siringa EV.:SC'1:000-UI 4 siringhe.sc EV 20.meg.:0,5.ml 

NEORECORMON I S2 S2 
iv sc Gsir:T00Qui 3 d 5 

NEORECORMON I s2 s2 
1 sirifiga: EV:SC:2.:000 UI ‘4 sitifighe:SC EV 30.meg 0,3 mi 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 

EE ice EE 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
1 siringa: EV SC:3.000 UI 4 sitinghe:SC EV 40:mcg 0,4 mi 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
EV SC-6 siringa 30000 i * siringa SC'EV.50:meg:0,5 mt 

NEORECORMON I) S2 NESPO s2 
1: siringa: EV:SC:5.000-UI s È * siringhe: SC. EV 50:mcg:0,5.ml 

NEORECORMON I S2 NESPO s2 

EV SC siringa SO0Onii i A i EEE pra 

NEORECORMON I S2 NESPO s2 
1 siringa EV:SC:10.000:UI Bb 4 sitinighe:Sc EV 60meg:0,3mI 

NEORECORMON I S2 NESPO $2 
EV SC-6 siringa: 1 OV0OOUI! t- siringa SC EV 80:meg:0,4.mt 

NEORECORMON I S2 NESPO s2 
1 siringa EV.SC-20.000 UI * siringhe SC EV 80-mcg:0,4 ml 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
EV SC-6 siringa. 200000! t.siringaà SC.EV 100.mcg. 0,5 ml 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 

rp cllatuiga EVS DOO ci ii oi ra Asuingnese EV ISO meg OS ml cc: cri inni ili 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
EV SC-6 siringa 400001, 1 siringa SC.EV.150-mceg:0,3ml 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
siringa EW $0:6.000 UI 4 siringhe SC EV 150:meg:3 ml 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
EV SC'Isiinga: 60001! t. siringa SC .EV.300mcg.0,6.mI 

NEORECORMON I S2 NESPO S2 
Isifiniga EV.SC30.000 Ul 4 sitinighe SC EV 300.mcg:0,6.m 
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NESPO | S2 NOMODINE IA P2 
1fiala SC'EV 15‘ meg i':mi 30 cpr25mg 
NESPO I S2 NORADRENALINA TARTR Il S6 
4 fiale SCEV:15 meg mi 5: fiale 2 mg: 1:ml 
NESPO I S2 NORADRENALINA TARTR II S6 
1:fiala $C:EV 25meg Lim È 50 fialé 2:ing:1 mil 
NESPO I S2 NORADRENALINA TARTR Il S6 
4fiale SC EV 25 meg mi 5: ffale 2mgitimi: 
NESPO I (52 NORADRENALINA TARTR Il S6 
1fiala SC-EV 40:meg1:mI 1: ffala 2mg:1mi 
NESPO I 52 NORADRENALINA TARTR Il S6 
4:fiale SC'EV'40:meg tm 2'ffale 2mgitmi 
NESPO I S2 NORADRENALINA TARTR Il S6 
1 fiala SC.EV 60.meg 1.ml 3. fiale 2mg.Amil 
NESPO I $2 NORADRENALINA TARTR Il S8 
4 fiale SC EV 60/meg 1 mi 4 fiale 2mg ml h 
NESPO I S2 NORADRENALINA TARTR Il S6 
1 siringa $C EV 500 meg limi 5: ffale 2mg'tmi :° 
NESPO I S2 NORADRENALINA.TARTR Il S6 
SC EV 4 siringhe 500mcg 1ml & frate 2mg:1mh 
NEUROGER Il S6 NORADRENALINA TARTR Il S6 
30 cpr 10.mig 7. fiale 2mg: ti : 
NEUROGER Il S6 NORABRENALINA TARTR Il S6 
ARRE MIE, I A E AE LEE I 
NEUROGER Il S6 NORADRENALINA TARTR Il S6 
os 10 fiale:1:0 mg 9 ffale 2mg:tmi 
NEVACORT II s9 NORADRENALINA TARTR Il S65 
4.ovuli vaginali 10 fiale 2mgimi 
NIFTEN Ill P2 NORADRENALINA TARTR Il S6 
28 cps 50m + 20 rig 
niketamide Il S6 NORADRENALINA TARTR Il S6 
10 fiale 2:mg/ini 
NISOLID IN S9 e Ri a 
aerosol dasato 200 dosi norboletone si 
NISOLID Il s9 norclostebol SI 
"AD" 15 fiale 22m! {1% aerosol 
NORDITROPIN s2 
NISOLID I s9 1. cartuocia 5.mg.1,5 mt 
"BB" 15 fiale 2 0,05% aerosol f Sai ear] 
SNELLA I ina NORDITROPIN S2 
NISOLID JET Il S9 1 cartuccià 10:mng: 1,5 ml 
sospxinal'Z00d 250 ni 
NORDITROPIN S2 
NISOLID MONOD. Il S9 1 cartuccia 15 mq 1,5 mt 
aer20fl 0,1% ) io 
— Ed. tn i noretandrolone S1 
NISOLID MONOD. Il S9 
Ser2001 DI05Ù norfenetrina Il S8 
NISORAN Il S9 norfenfluramina Il S6 
DA di NORMOPRESS Il P2 
NOLVADEX I S4 30 cpr div-100 mg 12,5 mg 
30 cpr riv 1:0#ng NORPA Il P2 
NOLVADEX D I 54 30 cpr div.100 mg.+2,5 mg 
i Pit AS cala AGRA ER I NOVAHALER I s9 
NOMAFEN I $4 solxitial'50rncg; 2004 
30 cpr Nelo mg NOVAHALER Il s9 
NOMAFEN I S4 solxinal:100meg:200d4 
i goeprrivz0mg NOVAHALER Il 59 
NOMO@DINE Ill P2 inal 50mcg 200d c/er 
28/cpr 6,25 mg 
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NOVAHALER I S9 
inal100meg 200d c/e 

NOVOMIX 30 | S2 
S:cartucce 3ml 300-U1 

NOVORAPID I S2 
t.fiala:sc.10 mi 100.U1/ mi 

NOVORAPID I S2 
5.cartucce Sml 300.UI 

NOVORAPID NOVOLET I S2 
5C:5 siringhe: ;5m: 

NOVORAPID NOVOLET I S2 
5 siringhe sc 3 mi 

NOVORAPID PENFILL I S2 
B.cartuece SC1,5 mil 

NOVORAPID PENFILL I S2 
5.cartucce SC.300.U1 3. 

NUTROPINAO | S2 
Tcartuccia SC.2 mi-T0 mg/2 mi 

NUTROPINAO | S2 
3.cartucce SC-2mI 10. mg/2.m 

NUTROPINAO I S2 
6:cartucce :SC-2:mi 10.mg/2.ml 

NYOGEL II P2 

__GgeL ARA 5 g:0 RI i 

OCTILIA I S6 
coll:8 ml:0,5% 

OCTILIA I S6 
20:monod coll 0;3:inl'0,05% 

octopamina I S6 

OCUVAS I S6 
coll-TOmI 0,072% 

OFTALMIL Ia ,S6 
lavaggio oculare 1 flacone 180.ml 

OFTALMIL I S6 
coll.10 ml 

OFTALZINA I S6 
colt 10g 

OFTIMOLO Il P2 
coll'5 ml0,25%i 

OFTIMOLO III P2 
coll'3ml 0;25% 

OFTIMOLO I P2 
coll.5 ml-0,5% 

OFTIMOLO Ill P2 
colmi 0.50% 

OPTRUMA I S4 
14:cpr riv 60 mg 

OPTRUMA I S4 
28 cpr riv 60 mg 

OPTRUMA I S4 
100.cprriv 60 ng 

OPTRUMA I S4 
84 cpr riv 60 mg 

ORAMORPH I S7 


seir-100 ml 2 mg/ml 
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ORAMORPH Il /S7 
os .soluzfiala.1. 20m Z0mg/ 7 

ORAMORPH IP_S7 
20 flaconcinios-10 mg 5mi i 

ORAMORPH I S7 
20 fiaconcini.os:30 mg 5.mi 

ORAMORPH Il S7 
20 flaconcini. os 100 mg 5.m 

ORAMORPH Il S7 
scir:250:mI 2.mMg/mi 

ORAMORPH Il S7 
scit:500mIi 2.Mg/nmi 

ORAMORPH I S7 
as:soluz:fiala 30ml:20mg/m 

ORAMORPH Il S7 
scir.1.00/ml 20 mg/ml”. 

ORAMORPH HI S7 
scirz0 mi 20 mg/mi 

ORGALUTRAN I S2 
1 siringa 025 mg:0,5 mi 

ORGALUTRAN I S2 
5: sifinghe 0, 25 mg 0,5 im 

ORIMETEN | S4 

(Nograsorgi ici iii iii 

‘ortetamina Il S6 

ossimesterone I SI 

ossimetolone I SI 

ossimorfane I S7 

OTOMICETINA Il S6 
soliz oto 10g 

OTRIVIN Il S6 
"AD'gttrin:10.mI 0,1% 

OTRIVIN Il S6 
spray nasale 10 ml 

OTRIVIN Il S6 
"BB*.gtt.rin 10.m1'0,05% 

OTRIVIN OFTA Il S6 
coll:10.mi 

OVITRELLE 250 I S2 
se-lsir 250mcg/0;5ml 

oxabolone I SI 

OXANDROLONE I SI 
30.cpr2,5 mg 

OXILIN Il S6 
coll:5 mi 0,025% 

OXILIN Il S6 
coll 10mI 

oxilofrina Il S6 

OXIS TURBOHALER 4,5 I S3 
60 dosi polv ina 

OXIS TURBOHALER 4,5 I S3 


3inal 60d 
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OXIS TURBOHALER 9 I S3 PAIDORINOVIT IXS6 
60-dosi polvina! gttrinol30 q 
OXIS TURBOHALER 9 I S3 PAIDORINOVIT VW S6 
Sinal 60d/in poinderm. g. 
oxprenololo Ill P2 PANERAJ I S6 
ir 180: 
OXYCONTIN I 57 SA 
28:cpr. 10 mg.rilascio prolungato. PANTASOL I S9 
soluz nebul:1:5:fiale:2 ml:0,1% 
OXYCONTIN Il S7 
56:cpr 10.mg ritasrio prolungato PANTASOL I S9 
soluz nebul 15:fiale 2 ml 0,05% 
OXYCONTIN Il S7 
112 cpr 10mg rilascio prolungato paraidrossiamfetamina I S6 
OXYCONTIN Il S7 parametasone I S9 
flacone 28:cpr. 10 mg rilascio prolungato n ia. » i ( i 
LA A Ar it Ari bi i pdprrrri ii parametilamfetamina I S6 
OXYCONTIN EA è. dc — 
flacone 56:cpr 10 mg rilasclò prolungato: PARMODALIN I S6 
25 cprrivi10rig +1 nigi 
OXYCONTIN Il S7 
i di PASTA ARSENICALE NORM I S6 
flacone:112:cpr 10 mg rilascio prolungato 
FAAGALciau Smg 100% 
OXYCONTIN Il S7 
speci PASTA ARSENICALE NORM I S6 
28-cpr:20 mg:rilasctio prolungato: 
65g 
OXYCONTIN Il S7 n 
me 56 cpr'20 mg lascio prolungato 2 site RIZZA E A: 
OXYCONTIN Il S7 penbutololo Ill P2 
112:cpr 20 mg rilascio prolungato PENTAFEN I S7 
OXYCONTIN Il S7 5ifiale IM'EV30mg1 ml 
null facone:28 cpr:20 Ma rlascia prolungato: (i; |: o PENTAFEN I S7 
OXYCONTIN Il S7 10 fiale IM.-EV:30 mg.1 int 
flacone :56:cpr.20 mg rilascio prolungato PENTASTARCH 85 
OXYCONTIN Il S7 1 sacca 250 ml 6% 
den Macoliezli 2. caso mg.iliascio prolungato 15 e PENTASTARCH S5 
OXYCONTIN Il S7 Tsacca 500MI 6% 
28:cpr 40 mgitilascio prolungato PENTASTARCH S5 
OXYCONTIN IWyS7 1: sacca 2501110 % 
z PENTASTARCH S5 
OXYCONTIN 1.sacca 500.m1-10 % 
112:cpr 40 mg rilascio prolungato pentetrazolo Il S6 
OXYCONTIN Il S7 
PERGONAL 1000 S2 
flacone:28 cpr:40 mg rilascio profungato : È 
E II n IM 1fialà +fiala tim 
OXYCONUN LS9c PERGONAL 500 S2 
flacane 56:cpr40 mg rilascio prolungato si i 
IM 1 fiala +fiala tim. 1500! 
OXYCONTIN Il S7 
PERTENSIN 1,25 SS 
flacone:112.cpr:40 mg rilascio prolurigato; 
“I i lè a 28 cpr30 mg + 1,25 mq 
OXYCONTIN Il S7 
PERTENSIN 2,5 S5 
28-cpr.80.mg rilascio prolungato:... 
28 cpr.30.mg + 2,5 mg 
OXYCONTIN Il S7 
, PETIDINA CLORIDR II S7 
56-:cpr 80-mgirilascio prolungato : 
5 fiale 100 mg 2 ml 
OXYCONTIN Il S7 
= si PETIDINA CLORIDR IIS? 
112'cpr 80 mg rilascio prolungato | 
5 fiale 100.mg 2 mi 
OXYCONTIN Il S7 
PETIDINA CLORIDR Il 57 
flacone -28:cpr-80 mg rilastio prolungato ; 
sr è “ian 5 fiale 100.mg 2 ml 
OXYCONTIN Il S7 
PILOBLOC Ill P2 
flaconè!56:cpr 80 mg rilascio prolungato 
colt5:mi 
OXYCONTIN Il S7 
PILOBLOC III P2 
flacone:112:cpr80 mg rilascio prolungato 
60 monodi-coli 0,2 5 
PAIDORINOVIT Il S6 


fiq.1:5g 
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PILUS S2 PRELECTAL S5 
7epr riv mg 230 cpr 2 mg + 0,625 mg 
PILUS S2 PRELECTAL S5 
28.cpr. riv. mg. 50 cpi 2 mg +0,625 mg 
PILUS s2 PRELECTAL S5 
30:cpe riv. ng 56.cpr 2 mg+0,625 mg 
PILUS S2 PRELECTAL S5 
84 cpr riv:1 mg 60 cpr2mg+0,625 mg 
PILUS S2 PRELECTAL Ss 
28-cprriv:1 mg 100 cpr. 2mg +.:0,625 mq 
PLANDER SS PRELECTAL S5 
Tflacone EV:500 mI6 % 500 cpr 2g +:0,625 mq 
PLANDER S5 PRELECTAL S5 
infusione 20 flaconi 500 nl:50:g/ 500mI !FORTE"14 cpr: 4 + 1,25 ng 
PLANDER SS PRELECTAL S5 
infsione 20 flatoni:500 ml:30 g/500 mi ‘FORTE"20 Cpr4+1,25 ‘mg 
PLANDERR S5 PRELECTAL S5 
1 flacone EV:500 ml .70% *FORTE"30 cpr'4°**1,25 ng 
PLASBUMIN SS PRELECTAL S5 
infus flacohe 50 ml 20% ‘FORTE"50 cpf:4#1,25 mg 
PLASBUMIN Sì PRELECTAL Sì 
infus flacone 100.ml. 20% *FORTES56 cpr-4 1,25 mq 
PLAUDIT | S9 PRELECTAL S5 
AD: soluz:nebul:15-fiale 2 mi SFORTE"60 cpr:4-+1,25 mg 
PLAUDIT | S9 PRELECTAL S5 
BB"soluz nebul 15:fiale:2 ml ‘FORTE”100 cpr:4+ 1,25.mg: 
PLENAER | S9 PRELECTAL S5 
‘0;5.ingt 0,5.mg.soluziane da nebulizzare”. 20 flaconi.da 0,5 mg+20 ‘FORTE 500 cpr. 4 1,25.mg. 
flacohi da 0,5 mg i i 
PRENT P2 
PLENAER SI 50 cpi 200mMg 
100‘erog 25:intg:+ TO. Mg aerosol ELIA A do 
de PRENT P2 
PLUSCOR | R2 80 epr 400mq 
28:<pr riv:5 eng) È A N A A a n das 
AZ PREPACORTH S9 
PLUSCOR pui P2 0;5g/100g/+5g/100g Tubo:cremià 
28:cprriv.10mg 
PREPARAZIONE ANTIEM.GIUL. Ss9 
politiazide s5 206 
PONDERAL I 56 PREPARAZIONE H s9 
60 .cprzo mg 0;5g/100g+ 54/100g Tubo crema 
PONDERAL RETARD | Se PREPARAZIONE H 39 
i Il 0;59/100g:+5g/100g Tubo:crema 
POTASSIO CAN.RK SI PREPARAZIONE H s9 
___Ageprrv 100 ima 0,59/100g + 56/100g Tubo crema 
POTASSIO CAN.SAND. SS PREPARAZIONE H s9 
20:cpr.riv:100mg: 0,5g/100g+5g/100g Tubo'cremtia” 
POTASSIO CAN.UNION S5 PRESSAMINA S6 
la, i 20.cpr 100 mg ; 
prasterone (vedi "deidroepiandrosterone’") S1 PRESSURAL 55 
PREGNYL s2 30icpr rîv:2,5 mg 
3 flale IM 1.500 Ul +3 flale.1 mi PRESSURAL S5 
PREGNYL s2 __Soeprrtz:o mg i i I EE 
3 fiale |M 5.000 UI +3 fiale:timi PRETERAX so 
PRELECTAL s5 __spra mg +0.625 MQ ii Di 
i Pd ARM REAL PRETERAX s9 
PRELECTAL S5 i ERI ag Oo mai O, 


Z8 cpr 2 mg:+:0,625.mg 
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PRETERAX ere) PRITORPLUS DI 
28 cpr 2. mg +:0,625 mq 98 cpr 80/12;5.mg i 
PRETERAX S5 PROBENECID SS 
30 cpr 2mg:+:0,625.mng 20 pt 500 mg 
PRETERAX S5 PROBENECID S5 
50 cpr 2'mg +:0;625 mg T00 <pi 500 mg 
PRETERAX Sì PROBENECID SI 
56 cpr 2:mg+:0,625mg 500 cpr 500 mg 
PRETERAX S5 PROBENECID S5 
60 cpr. 2:mg :+:0;625 mg 1000 cpr 500 mg: 
PRETERAX S5 PROBENECID A.D. SS 
100 cpr 2 mg+0;625 mg 20 cpr 500 mg 
PRETERAX So PROCADIL S3 
500 cpr 2 mg-+:0,625:mg 30 cpr 0,05 mg 
PRETERAX SS PROCADIL SI 
"FORTE"14 cpr 4 + 1,25 mg scir:200 ml 0,5% 
PRETERAX ES PROCADIL AEROSOL SI 
“FORTE"20 cpr 4 + 1,25 mg 200 erog:10 mceg.-10ml 
PRETERAX S5 PROCTIDOL Il S9 
o EEPRTE 26 ERI P# 1:49 Mg se cina DIlii TRS Sf uaguento rettale tubo 20 d: 1.1; cia iii 
PRETERAX S5 PROCTOFOAM HC Il S9 
“"FORTE":30 cpr&+ 1,25 ing l schitima' rettale 12: 
PRETERAX SS PROCTOFOAM HC Il S9 
sthiuma rettale 24g 
PRETERAX S5 PROCTOLYN 
"FORTE"-56 cpr 4 + 1,25 ing pomrettale 20-g 
PRETERAX S5 PROCTOLYN Il S9 
tica 2. =» O SPO, — — i i i 
PRETERAX Sì PROCTOLYN II S9 
10 supposte 2g 
S5 PROCTOLYN I 
"FORTE" 500 cpr 4 + 1,25 mg ; 12supp 29 
PRILACE S5 PROCTOLYN Il SS 
14 cpr 5mg + 6 mg tubo'crema rettale:30g 
PRINZIDE SS PROCTOSEDYL Il S9 
14 cpr 20.ng+12,5.mqg 5 “crema rettale" tubo 20g i 
PRITORPLUS S5 PROCTOSEDYL Il S9 
14 <pr 40/12,5. img. ‘’stip poste” 6 supposte 
PRITORPLUS S5 PROCTOSOLL CREMA ANTIEMOR. II 59 
____faepraomgtiaS5ma. 000 a Dio ____'eremal tubo da 20/9. 
PRITORPLUS s5 PROFASI HP 2 
28 cpr40/12,5 mq 2-fiale IM:SC500 Ul +2 fiale salv 
PRITORPLUS S5 PROFASI HP S2 
56 cpr 40/125 mg 2'fiale IM SC 1.000 Ul +2 fiale solu 
PRITORPLUS S5 PROFASI HP S2 
98 cpr 40/12,5mg 2:fiale: IM:SC 2.000.Ul + 2 fiale solv: 
PRITORPLUS S5 PROFASI HP S2 
—__lEepr80/125ma, >. i: id dii fiala IMSC5.000UI+1fiala son | | 0 
PRITORPLUS S5 PROFASI HP S2 
28 <pr B0.mg+12,5.mMg 2:fiale IM:SC 250 UT: 2 fiale solv 
PRITORPLUS, ho) PROLIFEN S4 
28 cpr.80/12,5 mg 10 cps 50:mq 
PRITORPLUS S5 prolintano Il S6 
56 <piB0/12,5:m 
PRONTINAL Il S9 


sosp.inchul 20 fiale 0,8 mg 2.mI 
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PRONTOFLU I S9 PROTAPHANE S2 
aerosol 60d-125mcg 5 penfill-300 VI 3.ml : 
PRONTOFLU DISK I S9 PROTAPHANE S2 
polv.7disk 4d. TO penifil.3iml.100.U1/MI 
PRONTOFLU FORTE I S9 PROTAPHANE S2 
aer 60d 250meg 5 cartucce SC 300 .UI3.mi 
PRONTOFLU FORTE DISK I S9 PROTAPHANE s2 
polv7dis NOVOLET:10-cartuece 3ml- 100U]/mI 
PRONTOFLU MITE I S9 PROTAPHANE s2 
aer.120d 50meg INN :3-cartuecia 3: 1.00.Ul/mI 
PRONTOFLU MITE DISK I S9 PROTAPHANE s2 
polvit5dis INN S:cartucce 3 mE TDO Ul/mi 
PRONTOFLU PED.DISK I S9 PROTAPHANE S2 
polv:T5disk INN 70:cartucte 3iml:100 Ulm 
PRONTOFLU PEDIAT. I S9 PROTAPHANE S2 
aer1:20e1:25 FLEX: ‘cartuccia 3:mI100-Umi 
PRONTOVENT I 83 PROTAPHANE S2 
30 cpr 0,02 mg FLEX 5 cartuece 3ml 190 Ul/imi 
PRONTOVENT I Si PROTAPHANE S2 
scir:200 MI:0,/1% FLEX.10:cartucte: 3 mt :100.UI/miI 
PRONTOVENT I SI PROVIGIL Il S6 
BERO] SONA NAMES i ini pia I n AOGRENNGIOO: pipi iI 
PROPECIA I S2 PROVIRON | S1 
# cpr riv: mg 20 cpi 50mg 
PROPECIA I S2 PULMAXAN S9 
28 cpr 1.mg aeros:20f1 0,125mg/ml 
PROPECIA I s2 PULMAXAN S9 
ww _ceroer.t- we} _ ear... 
PROPECIA I S2 PULMAXAN S9 
84:cpr 1.mMg sosp.riebul 20:fial8:0;5 mg/ml 
PROPECIA I S2 PULMAXAN TURB. S9 
98 cpr 1:mq 200 dosi 1.00.mcg polv inal 
propilesedrina Il) S6 PULMAXAN TURB.200 S9 
100 dosi polvinal 
PROPULM I S3 
scir 200 mi: 0-0005% PULMAXAN TURB.400 S9 
50 dosi 400:mcg polv ina! 
PROPULM 10 I S3 “eni iii 
aeros-dos.200erog. PULMIST s9 
(RR E o, O RAT ì sosp inal 200 erog250 me 
PROPULM 25 I S3 lie Soler nel li listini Po si 
200 erog.aerosol PULMIST s9 
"AD':soluz nebul 1:5-fiale 21m 
PROSCAR I S2 
15 cpr riv.5 img PULMIST S9 
WE AE i, n È "BB°:soluzinebul 15:fiale 2 mi 
prastanazolo I S1 “i 
PULMIST S9 
FROSTIDE iù ad hebul 20monod'2mI 
15 cpr riv:5 mg RARE i dic 
PULMIST S9 
FROTAFHONE . I s2 bb nebul 20moned2ml 
1 ffala 5C10-mi 40.UI mi» i A e A e e I E i SU 
ci ir PULMIST JET S9 
PROTAPHANE : I s2 sospxinal 250megid 
5 fiale SC10.mIAOUI {ml 
+ i PUPILLA se 
PROTAPHANE I S2 
call E0 ni 
1 fiala 1.000 Ul TOMI CELERE TORTA e ea 
SID RR E Dei PUPILLA ANTISTAMINICO S6 
PROTAPHANE 1392 coll 100mg +100mg:10 mi 
5 frale:SC10 mI100 UL/ mi CR 
TOT I TTT PUREGON | S2 
PROTARHANE I s2 IM SÉ fiala'50Ul"*+fiala solv: 


1'penfil' 8 mi 100. Ul/mi 
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PUREGON S2 
IM:SC 3fiale SOVI +-fiale solv 

PUREGON S2 
IMISC 5fiale:50U1 +#fiale solv. 

PUREGON S2 
MSC 10fiale. 50UI + fiale solv 

PUREGON S2 
IM:SC-Tfiala-75U +-fiala solv 

PUREGON S2 
IM:SG 3ffale: 75U1 +-fiale solv 

PUREGON S2 
IMISC Sfiale 7501 +:fiale solv. 

PUREGON S2 
MSC tofiale: 75Ul + fiale sol 

PUREGON S2 
IM:SC Tffala: 1000! +-fiala:solv 

PUREGON s2 
IMISG Sffale 100UI + fiale:solv 

PUREGON S2 
MSC Sfiale TOOUI +fiale sol 

PUREGON S2 


MSC 10fial 


PUREGON 
IM:SC Tfiala 150U1+fiala:solv 


PUREGON 

IMSC 3ffale 150UI + fiale: solv 
PUREGON 

MSC Sfiale: 150U! +fiale sol 


PUREGON 


IMSC Tofiale 1:00! +fiale:solvi | 


PUREGON 
t-fiala:IM:SC 50.UF0,5 mi: 


PUREGON 

5 fiale :IM:5C 50.UI0,5: mil 
PUREGON 

1O:flaconéini IM SC:50UI/0,5 ml 


PUREGON 
5flaconi IM:SC 75:UI/0, Bra 


PUREGON 
10-flaconi IM:S€ #5. UL0,5mt 


PUREGON 


MSC 100.mI 0,5. ml 


PUREGON 
S.ffale:IM'SC 100. UL 0,5 ml 


PUREGON 
10 flaconi IM.SC 100 Uly0,5mi 


PUREGON 
e e a de 
PUREGON 
____F aconi IM SG150.UO.Smi ;.... 
PUREGON 

10:flacohi IMI:SC 150: UI/0,5mI 


PUREGON 
-flacone.IM SC-200 UL/0,5ml! 


PUREGON Ma /53 
5 fiale IM SC 200 UI:0,5.ml 


PUREGON lr S2 
10 flaconi IM SC 200.U10,5int 


PUREGON I S2 
1 flacone IM SC.225.Ul/0,5ml 


PUREGON | S2 
5 flaconi IM-SC 225 Ul/G;5ml 


PUREGON I S2 
10 flaconi IM. Sc 225.Ul/0;5mt 


PUREGON I S2 
1 flacone IM SC:250 U1/0,5tnl 


PUREGON I S2 
5 flaconi IM'SC 250 UI/0;Bral è 


PUREGON I 52 
10 flaconi IM sé 250 U1/0;5ini è 


PUREGON I s2 
1 flacone IM SC7B4UI/0;5mI 


PUREGON I S2 


1 cartuccia SC 300 01/0;36mI 


PUREGON I 82 


1 cartuccia £C 900 1I/1;08-ml 
QUINAZIDE | S5 
n è IESprm;g0mgy t0:900; ii ii i 
QUINAZIDE I S5 
14 cpr 20 mg +:6,25 mg 
QUINAZIDE I SS 


28 cpritiv20 mg:+:12,5 ii 


quinbolone I SI 

RAFFREDDOREMED Il S6 
12: cpr eff 

RAFFREDDOREMED Il S6 
12:cps 

RAN Il S6 


AD spray nasale 10m 01% 
RAPICORT Il S9 


1 fiala: 100mMmg + .soly 


RAPICORT Il S9 
fiale 500mg + fiale 5ml 


RATACAND PLUS 16/12,5 I SS 
7:cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 I SS 
14 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 I SS 
14 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 I SS 
28 cpr.i6mg +125 mg 

RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 
30.cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 
50 cpr 

RATACAND PLUS 16/12,5 I S5 
56 cpr 
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RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S8 
90 cpr 28 cps 10 mg 7 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
98 cpr 280 cps10 mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
100:cpr 28 éps:15 ng 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
300:cpr 56:cps:15 mg 
RATACAND PLUS 16/12,5 S5 REDUXADE S6 
flacone:100.cpr 98 cps.15 mg 
RATACAND PLUS 8/12,5 So REDUXADE S6 
7 cpr 280 cps15 mg 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 RELISORM L S2 
14-cpr EV 1.fiala 25meg +1 fiala; 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 RELISORM L S2 
15cpr EM 1.fiala 1.00mog +ffala.% 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 REOMAX S5 
28<pr. 20 cpr 50 mg 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 REOMAX S5 
30.cpr 1: fiala EV'50.mg + fiale solv20 inl 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 RESPIRO S6 
50.cpr. soluz nebul.f:20.mi 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 REVIVAN 200 So) 
Ser e Tofialc Ev 200 mgSmi 0 si 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 RIBUSPIR s9 
98:cpr sospxinal 200mceg:200d 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 RIBUSPIR S9 
9d'epr i sospxinal jet Z00meg 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 rimexolone S9 
100/0pfo i paga 
RINAZINA S6 
RATACAND PLUS 8/12,5 S5 "AD" gitiorl15 ml 
300.cpr } 
ceo  ____—_——____—_—T——— ’ RINAZINA SH 
up vi ___TADFtort 1A rmgid 0 alb lO + cit ri) Ladd 
RINAZINA Fio) 
REDUCTIL S6 *BB*git'ort 10.imi0,025% 
28 ig:10 
-_{MSeelg co, 0 la cl iu A le o RINAZINA s6 
REDUCTIL 36 *BB”git'ort'15mi 
5t.cps 10. mg 
RINAZINA S6 
REDUCTIL s6 spray nasale: 15 ml'0.1% 
98cps 10 
SPS TOINA RINAZINA S6 
a > -- fear PSE (5%. 
280/cps 10 ing 
n _ _m_m__t_@—r—r——T ——— RINOCALYPTOL S6 
REDUCTIL S6 gtt nasifiala 15m 
28cps rig 15 mg 
n —__ _ _01010@@@@@@@oooe RINOCALYPTOL S6 
REDUCTIL S6 hebilitift:1 ini 
56:cps 15 
A RINOCALYPTOL s6 
REDUCTIL $6 Spray nasale:15 ml 
RINOCIDINA s6 
REDUCTIL S6 gti nasali 15 ml 3mg+7:5 mg 
Go rr re SR 
e TI RINOFLUIMUCIL S6 
REDUXADE 56 gti rinol:10.mi 
20:cps 10 mg 
RINOFLUIMUCIL S6 
REDUXADE S6 gui rino fi 257nI 
56éps 10 
e RINOFOMENTIL s6 
hneb fli20mI 
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S3 


RINOGUTT EUCALIPTO 
spray nasale 15 ml 


S6 


SALBUJET 
aerdos.200inall 00meg 


s3 


RINOGUTT SPRAY 


spray nasale 1.0 ml 


S6 


SALBUTAMOLO PL. 


30.cps 4mg.rilascio prolungato 


SI 


RINOMUCIL 


gttorr:10.mI 0,2% 


SALBUTAMOLO PL. 
3 asse 


200 dosi 50.meg 


RINONAFTAZOLINA 
soluz nebul 10 ml'0,2% 


SALBUTAMOLO TAIFUN 
200 dosi 100 meg 


RINOS 


c/nebulizzatore 10ml 


96 


SALBUTARD 
"BD" 30 cpr 4 mg 


S3 


RINOVIT 
gtt rino 25 g 


RINOVIT 


pom rino!.12:g 


s6 


s6 


SALBUTARD 
30 cpr Bmg 


SALMETEDUR 


sospxinal.60er25îmcg. 


Ss3 


s3 


RIPIX 
col10 ml 


RODOM 

gttos 30 ml.0,25% 
RUBIDIOSIN 

coll-10g 
RYTMOBETA 

20:cpr:80 mg 
RYTMOBETA 
___Foepraomg 
RYTMOBETA 

20-cpr 160 mg 
RYTMOBETA 

50 cpr 160 mq 


RYTMOBETA 
5 fiale:40.mg/4.mi 

SAIZEN 
1fiala:1,353 mg 4 Ul +1 fiala:solv 1 ml 


SAIZEN 
3:fiale:1,33 mg 4Ul+3 fiale-solv-1 ml 


SAIZEN 
Tfiala 3,33mg|10U1}.+ fiala 5mi 


SAIZEN 

Tfiala 8mg (2401) + Tfiala sol 
SAIZEN 

5 fiale: &mg (24UI] +5fiale sol 
SAIZEN 

To.fiale 1,33mg(4HJ1} #40 fiale 
SAIZEN 

1 fiala. 8.mg + 1gartuccia. 
SAIZEN 
_____fiale Em PB.gartuece+ dickeasy 
SALBIDREX, 

ama roomegia ci 


SALBUFAX 
aeros 200d 


SALMETEDUR 
inal 28d.50mceg 


SALMETEDUR DISKUS 
60 dos'50 meg polvinal 


SALMETEDUR SOSPXINAL 
sosp.inal.120 erag:25 meg. 


SALUDOPIN 


50 conf:250 mg +. 1:mg 


SCANDINE 100 
_#0cor100mg. 


SCANDINE 200 
20 cpr 200 mg 
SCANDINE 50 
40 cpr 50 mg 


SCIROPPO FAMEL 
scir.200. mi 


SECTRAL 
___Bosprs00 mg ii 


SECTRAL 
EV 6 fiale 5ml 25mg/5im! 


SECURPRES 
48 cpr 60.mg 


SELECOM 
50 £pr5mg 


SELEDAT 

30 cprriv:10 mg 
SELEDAT 

15 cpr riv:10.mg. 


SELEDAT 


os-soluz 10 fiale-10 mg 


SELEGILINA DOROM 
Sotpramg: i. 


SELES BETA 
_Sospri0omga iii 


SELOKEN 
50 cpr 100 mg 
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SELOKEN Il P2 SEQUACOR INÒP2 
5. fiale EV5 mg5mi 100 cprriv:3;75 mg i 


SELOKEN RETARD II P2 SEQUACOR Ill P2 
28:cpr 200 mg 20 cpr riv 5mg 


SELOZIDE Il P2 SEQUACOR Ill P2 
30 cpr. 28 cpi riv 5.mg 


SELPAR Il S6 SEQUACOR Il P2 
50:cpr.5 mg 30.cpr riv 5mg 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Il P2 
20:cpr'riv1,25 mg 50:cpr riv 5mg 


SEQUACOR II P2 SEQUACOR Ill P2 
28:cprriv1,25mg 56 cpr riv 5img 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 
30:cpr riv. 1,25.mg 60 cpr riv 5.img 


SEQUACOR II P2 SEQUACOR HI P2 
50 cpr riv 1,25 mg 90 cpr riv5mg : 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 
56 cpr riv: 1,25 mg 100 cprriv 5.imq 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 
60 cpr riv.1,25 mg ZO cpi riv.7,5 mq 
SEQUACOR III P2 SEQUACOR Ill P2 
90 cpr riv.1,25.ing 28 cpr rivz,5 mg 


SEQUACOR II P2 SEQUACOR HI P2 


100-cpr riv 1,25 mg 30 cpi riv 7;5 mg 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 
20:cpr riv:2,5mg 50 cpr riv 7;5 mg 


SEQUACOR Ill P2 SEQUACOR Ill P2 
28:cpr.riv.2,5.mg 56 cpr riv 7,5 mg 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 
30 cpr riv.2,5.ing 60 cpr riv 7.5 ing 

SEQUACOR II P2 SEQUACOR HI P2 
50 cpr riv:2,5 mg 

SEQUACOR Il) P2 SEQUACOR Ill P2 

__ Decarivzoma.. 

SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 
60 cpr riv.2,5.mg 9 ZO cpi.riv 10.mg 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 

90 cpr riv.2,5.mg 28 cpr riv 10.mg. 
SEQUACOR HI P2 SEQUACOR HI P2 
___oO:eprrlv2:Smg i n N ___ S@eprrviome n li I DI 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Ill P2 
20c-pr riv:3,75.mg . q ) . 50 cpr riv 10-mg 


90 cpr riv 7;5 mg 


100 cprriv 7,5 mg 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Il P2 
rr a ao oa ri È. SORRENTO O A 
SEQUACOR Il P2 SEQUACOR Il P2 
pi BORE SZ e Di e Ri SRI RO ip A ei gia 


SEQUACOR II P2 SEQUACOR HI P2 


90 cprriv 10m 


SEQUACOR Il P2 SEQUACOR 
56 cpr.riv:3/75umq : : 100 cprriv:10-mg 


SEQUACOR Il P2 SERETIDE Il S9 


60 cpr rivi3,75.mg dislus 50/100: 1 iflatatore:60 ‘dosi polv.per 

: imalaz 

SEQUAGOR TT e 5555:oc[;£;&}ppeb  AM6Mtt:i]Y]VJ_)Vgiee 
SERETIDE Il S9 


diskus 50/250 1 inalatore 60 dosi polv per. 
imalaz 


20 cpr riv 3,75 mg 
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SERETIDE Il S9 
diskus 50/500:1:inalatore:50 dosi polv per 
inalaz 

SERETIDE I S3 
sosp.inal 120.erog 25/50 meg 

SERETIDE Il S9 


evohalet 25/125 meg sospensione pressurizzata per inalazione 1 


inalatore da 120 dosi 


SERETIDE I S3 
sosp:inal 120:erog 25/250 meg 
SERETIDE DISKUS 50/100 I S3 
inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/100 I S3 
60 dosi:polvinal 
SERETIDE DISKUS 50/100 I S3 
3inalco 
SERETIDE DISKUS 50/250 I S9 
inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/250 I 53 
60 dosi:polvinal 
SERETIDE DISKUS 50/250 Il S9 
Sinal60 
SERETIDE DISKUS 50/500 I S3 
inal28d 
SERETIDE DISKUS 50/500 I S3 
___SQdostpolvinal ll i i i 
SERETIDE DISKUS 50/500 I S9 
ainal60 
SEREVENT I S3 
sospxinal. &0erag25meg 
SEREVENT I S3 
Wrc 
SEREVENT DISKUS IN/S3 
dosi:50meg 
SEREVENT SOSPxINAL I S3 
sosp:ina120:erog 25 meg 
SEROFENE | S4 
2 ARSRESO O: e A 
SINERTEC I S5 
14 cpr 20 mg + 6mg 
SINESTIC I S9 
60 dost:1:60/4,5 meg polvinal 
SINESTIC I S9 
TO momad' 60 dosî 1:60/4,5:meg.polv inal 
SINESTIC I S9 
3 monéd 60 desi :160/4,5 meg polvinal 
SINESTIC I S9 
___Amonod 60 dosi 16075 megppolvina 
SINESTIC I 59 
___TBmoned 60 dos 160/4,5‘meg polvinal |... 
SINESTIC I S3 
120 d&si».60,/4,5 meg polv.inal 
SINESTIG ll S9 
cs ANFIA P20 DOS 1690/05 OG POI In iii i 
SINESTIC Il S9 


2 moned 120 dosi 1:60/4,5:meg polv inal 


SINESTIC INSa 
10 monod:120 dosi:160/4,5 meg polvinal 

SINESTIC I S3 
18 monod:120 dost:160/4,5 meg polv inal 

SINESTICMITE Il S9 
40 dasî 80/4,5 mcg polv.inal 

SINESTICMITE Il S3 
3 monod 60/dosì 80/45 meg polv inal i 

SINESTICMITE | S3 
2 monod 60 dosi 80/45 meg polv Inal.: 

SINESTICMITE Il $9 
10 ménod.60. dasi:80/4,5 meg pelv înal 

SINESTICMITE Il S9 
18 monod.60 dosi :80/4,5./meg pon inal 

SINESTICMITE | 53 
1 monod ‘720 -dosi80/45 meg polv inal 

SINESTICMITE Il sg 
Zina 120d80/4,5 

SINESTICMITE | S3 
Zinat:120d: 80/4,5 

SINESTICMITE s9 

MRO ite i 

SINESTICMITE S9 
‘1.8înal ‘1204 80/4, 

SINQEC 0,11 S6 
spray:15mf 

SINTISONE so 
10 cpr6,65 mg 

SINTISONE S9 
20 cpr 

SINTISONE Sa 
os gtt 10mI-1,33% 

SIRMIN S9 
soluz nebul-30ml-0,1% 

SKENAN S7 

i. GE@:ops-0 ma niascio prolUrigato roi 

SKENAN S7 

ERO e lo BISI i na 

SKENAN S7 
16 cps:60 mg 'rilascio:prolungato 

SKENAN S7 
16 cps:100 mq rilascio prolungato 

SOLDESAM S9 
3 fiale IM'EV ev.#&mg.1.mI 

SOLDESAM s9 
git.os. 10 ml 0,2% 

SOLDESAM FTE ste] 
3 fiale IM-EV& mg 2.ml 

SOLPLEX 40 | SS 
soluz fisiol-500mi 

SOLPLEX 40 | 85 
soluz gluc 500mI 

SOLPLEX 70 I SS 


solùz fisiol:500nml 
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SOLPLEX 720 S5 
soluzigluc 500mt 

SOLUCORTEF I S9 
1 flacone: IM EV: 100mg 2 mE 

SOLUCORTEF I 59 
1ftacone.IM EV. 250 mg 2:m 

SOLUCORTEF | S9 
1 flacone: IM EV:500mg 4 mi 

SOLUDACORTIN I S9 
3:fiale EV:10 img +3 fiale sol 

SOLUDACORTIN I 59 
3 fiale: EV:25 mg +3 fiale solv 

SOLUMEDROL I 59 
1.flacone.IM EV.40 mg.t ml 

SOLUMEDROL I 59 
1-fiala-IM'EV ‘1:25 mg 2ml 

SOLUMEDROL I 59 
1-fiala-IM-EV 500 mg +1 fiala:solv 8 ml 

SOLUMEDROL I S9 
fiala IM'EV Tg #1 fiala. solvL6 ini 

SOLUMEDROL 
1.flacanciho IM.EV 2/9+ 1.atoncino.solv 32.imI 

SOTALEX II P2 


40 cpr 80.mg 


SOTALOLO ANGEN. 
40 cpr 80mg 


SOTALOLO ANGEN. 
40 cpr 160.mg 


SOTALOLO HEXAL 
40 cpr 160:ing: 


SOTALOLO HEXAN 
40 cpr 80.mg 


SOTALOLO M.G. 
flacone 20-cpr.:80 mg 


SOTALOLO M.G. 
flacone 28-cpr.80 mg 


SOTALOLO M.G. 
Niatone 30:cpr.80 ing 


SOTALOLO M.G. 
flacone 40:cpr:80 mq 


SOTALOLO M.G. 
flacone 50-cpr.80 mg 


SOTALOLO M.G. 
____ftacone 60.cpr.80 mg. 


SOTALOLO M.G. 
Bic ile 


SOTALOLO M.G. 
flacone 300:cpr.80 mg 


SOTALOLO M.G. 
20 cpr. 80.mg= 


SOTALOLO M.G. 
28 cpr 80 ng 


SOTAFOLO?M.G. 
30 ‘epr 80 mg 


Ui Qi 
Ni Ni 


dI 
N i 


505 i U i 
Ni Ni 


gi 
Ni 
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SOTALOLO M.G. P2 
40 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. P2 
50 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. P2 
50 cpr 80 mg 

SOTALOLO M.G. P2 
100 cpr 80.mg 

SOTALOLO M.G. P2 
300 cpr 80.mg 

SOTALOLO TEVA P2 
20 ©pr 80 mg 

SOTALOLO TEVA P2 
28 cpi 80 mg 

SOTALOLO TEVA P2 
30 <pr80mg 

SOTALOLO TEVA P2 
#0 cpr 80 mg 

SOTALOLO TEVA, P2 

P2 

60 cpr 80 mg 

SOTALOLO TEVA P2 
100 cpr 80.mg 

SOTALOLO TEVA P2 
50 cpr 80 mg 

SPIRAXIN SS 
crema derm 30 g:5% 

SPIRIDAZIDE SS 
20 cps 

SPIROCORT S9 
turbohal.200d 100meg 

SPIROCORT S9 

—_ 100 dosi 200 meg polvinal ; i CDIINS ET E 

SPIROCORT S9 
50 desi +00.meg pol inal 

SPIROCORT S9 
aeros20f 0,125mg2m 

SPIROCORT S9 
sosp.mebul 20 flaconcInt:0,25 mg/ml 

SPIROCORT so 
sosp.nebul 20 flaconcini:0,5 mg/ml 

SPIROFUR ss 

CR i 

SPIROFUR SS 

iu ERERIPOMI DEE pi grr et 

SPIROLANG CS) 
16 cps 25 mq 

SPIROLANG SS 
10 cps 50 mq 

SPIROLANG SS 
10 tps 100 mg 

SPIROLANG SS 


20 cps 100Mmg 
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SPIROPENT I S3 SUPREFACT DEPOT 3 in/32 
30 cpr 0,02 mg 1 siringa SC9,9. mg 
SPIROPENT I SI SUPREFACT NASALE Vv s2 
scir 200 ml soluznasale 100 dosi 10.mg/dose 
stanozololo I S1 SUPRESOL Il S9 
og I si 1 flaconcino:40. mg + 1 fiala.solv ml 
EEE SUSTANON I S1 
STILLA DEC.AR Il S6 
30 monod:coll:0,3ml — 
(ORE SR A SYMBICORT I S3 
STILLA DECONGEST. tesa 60:dosi 160/45 meg:polvinal 
colt 5mi 
SYMBICORT I 53 
STILLA DECONGEST. I 56 10 moned.60 dosi 160/45 meg polv 
coll'8 mi 0,05% 
SYMBICORT I S3 
STILLA DECONGEST.AR I S6 3 monod 6 dosi 160/4,5 meg polriinali: 
colt 5mI zl 
SYMBICORT Il S9 
STILLA DECONGEST.AR Il S6 2 manod.66 dosi 160/4 5g polv.inal 
colt 8ml 
Se - E E: SYMBICORT I SS 
STILLA UNIDOSE I 56 18 monod 60 dodM.60/4.5/meg:polv inal 
20 monod:roll:0,3:mI:0,05% 
re oo. SYMBICORT Il s9 
STILLERGY I 56 120 dosi,160/4;5 meg. polv.inal 
colt fl 5mI Ge è AAA ra 
Prestiti ri i LL to i li cli SYMBICORT Il s9 
STILLERGY Il 56 3 monod.1.20 dosi: 160/4,5.meg.polv inal. 
col 8 ml 
dei SYMBICORT I $3 
STILLERGY Il 56 2 monod:120 dosi 160/45 meg polv inal 
20 monod:coll:0.3m MM 
“a SYMBICORT I S3 
10: monod' 1:20 dosi:160/4,5.mog:polvinal 
SUBUTEX Il S7 SYMBICORT Il S9 
7 cpr sublinguali. 0,4 mg 18 moned'120 dosi 160/45 meg polvinal 
SUBUTEX I S7 SYMBICORTMITE Il S9 
i 60 dosi 80/45 tricg polv.inal 
SUBUTEX I S7 SYMBICORTMITE II s9 
7. cpr sublinguali:8.mg 3 monod 60 dosi‘ 80/4,5 meg polv inal 
SUFENTANIL FRE I S7 SYMBICORTMITE Il s9 
5 fiale 1 ital 50 meg/mi , 2inal 60d 80/4,5 
SUFENTANIL FRE Il S7 SYMBICORTMITE Il S9 
& fiale 5.inl 50 megimi 10 moned'60d 80/4,5 meg pot inal 
SUFENTANIL FRE I S7 SYMBICORTMITE II s9 
5 fiale 20m 50 meg/ml 18 monod:60 dosi 80/4,5.meg palviinal:: 
SUFENTANIL HAM Il S7 SYMBICORTMITE I s9 
5 fiale EV: 50.meg mi _______48 dosi 80/45 meg:polv.inal 1; ; i insriipnioi pizopor (Abe 
SUFENTANIL HAM Il S7 SYMBICORTMITE Il s9 
A: 5 fiale EV.:250 meg 5 ml 000 ci 2 monod:120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SUFENTANIL HAM Il S7 SYMBICORTMITE II S9 
5 fiale 50.mcg.20.il 3inal 120d 80/4; 
SUPRECUR I 82 SYMBICORTMITE I $9 
Li ATO gala netoago I LI id mongd 120 dosi 80/4,5 meg pol inal 
SUPRECUR | 82 SYMBICORTMITE I $3 
depot 1siringa doppia cam 18 moned: 120 dosi 80/4,5 meg polv inal 
SUPRECUR I 82 SYNACTHEN I S2 
depor:3 sirifighe doppia cam 1 ffala IM:EV: 0,25 mg + 1 fiala 2 ml 
SUPREFACT I 82 SYNACTHEN I S2 
1 fiala $S©5;5 ml 1 fiala 0,25mg ml 
SUPREFACT DEPOT I S2 SYNACTHEN DEPOT I $2 


T' siringa: SC:6,6 mg 


1 fiala IM:1 ing/mi 
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TAMOXIFENE C.ERBA 
30 cpr 20mg: 


TAMOXIFENE EG 
30 cpr riv 10mag: 


TAMOXIFENE EG 
20 «pi riv 20 ig: 


TAMOXIFENE MONT; 
30 cpr.riv.10 mg. 

TAMOXIFENE MONI. 
ZO cpr riv2(0’mg 


TAMOXIFENE PH&T 
30 cpr 20.mg 


TAMOXIFENE PHT 
30‘epr 10mg 


TENOLONE | 


TEMGESIC 
10 cpr sublinguali 0;4.mg 


30 cpr div:100 ing: 25 mg 


TENOMAX I 


50 cpr div:100 mg 


TENORETIC 

14 cpr 100 mg + 25.mg 
TENORETIC 

28 pr 100.mg + 25mg 


TENORETIC MITE 
20 cpr 50 mg 12;5 mg 


TENORMIN | 
14 epr 100 mg 
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SYNTARIS BRONCH. s9 TAMOXIFENE PHT S4 
"0;42% sospensione pressurizzata:perinalazione”1 flacone 10m 20 cpr 20mg 

TALUVIAN S7 TAMOXIFENE RAT. S4 
1 cpr sublinguale:2 mg 30 cpr riv:10 img 

TALUVIAN ST TAMOXIFENE RATIO. S4 
2:6pr subiimguali 2mg 20 cpr 20.mg 

TALUVIAN S7 TAMOXIFENE SANDOZ SA 
3 cpr sublinguali 2mg 30 cpr10mg 

TALUVIAN S7 TAMOXIFENE SANDOZ S4 
4 cpr sublinguali 2:mg 20 cpr Z0mg 

TALUVIAN S7 TAMOXIFENE SEGIX S4 
8 cpr subilnguall'2img 30 cpr riv10 mg 

TALUVIAN ST TAMOXIFENE SEGIX S4 
1. cpr. sublinguale:3 mg 20 cpr tiv.20. mg 

TALUVIAN S7 TAMOXIFENE SEGIX S4 
2 cpr sublinguali 3img 30 cpr 10mg 

TALUVIAN S7 TAMOXIFENE SEGIX S4 
4 cpr:sublinguali 3:mq 20 cpr 20.mg 

TALUVIAN S7 TAMOXIFENE TEVA S4 
8 cpr sublinguali 3'mg 30 cpr 10Mmg 

TALUVIAN ST TAMOXIFENE TEVA S4 
12. cpr. sublinguali 3.mg 30 cpr 20.mg 

TALVZIN S7 TARGET SS 

—__Ffiale IMEVSOmgtimi 0 wo cile A i 

TALW/IN S7 TARGET 55 
10 fiale IM EV:30mg ml È 2 epr 100mg + 25:mq 

TAMOXENE S4 TARGET Ill P2 
30 eprriv10 mg 28 cpr 100 +25 mq 

TAMOXENE S4 TAULIZ Ss 

TAMOXIFEN REMEDIA s4 TAULIZ 3 SS 
30 cpr.10 mg } 20 cpr 3mg 

TAMOXIFEN REMEDIA S4 TAVU 

EEE SERE: ____SOMBiDm i ce iii corr Pai SII VE 

TAMOXIFENE BIG S4 TAVU III P2 
30 cpr riv.10 mg è. monod colf 2,5 ml 

TAMOXIFENE BIG S4 TEMGESIC Il S7 
20 cpr riv.20 mg. 5-fiale IM:EV 0,3 mg:1.ml 

TAMOXIFENE C.ERBA S4 TEMGESIC Il S7 
30 cpr.10.mg. 1-0. cpr sublinguali 0.2.mg. 


13-11-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 264 
TENORMIN Il P2 TESTOGEL IaS1 
10 fiale EV:5.mg.10 mi 30 buste 50 mq 
TENORMIN Il P2 TESTOGEL I” SI 
42 cpr 100 mg gel SObust 50mg 
TENSADIUR I SS TESTOGEL I SI 
14 cpr div 5/6,25 mq : gel 60bust 50mq 
TENSADIUR I S5 TESTOGEL I Si 
14 cpr. div .10-mg.+:1.2,5 mg gel 90bust 50mg 
TENSADIUR I S5 TESTOGEL I SI 
14 cpr: div 20/25mg: gel :100bust 50mg: 
TENSADIUR I S5 testolattone I S4 
28 cpr 10,mg/12;5 mq 
TESTOSTERONE DEPOSITUM I Si 
TENSIBLOCK Il P2 1 fiala Mi 
42: cpr:100 mig 
ì TESTOVIRON I SI 
TENSOZIDE I S5 T fiala IM 100 mg:1 mf 
14/cpr 20mg.+.12,5mg 
TESTOVIRON I SI 
TESTO ENANT | SI 1. fiala IM. 250 mg/mi 
T.fiala IM100 M@/mi ee N 
TESTOVIS I Si 
TESTO ENANT I SI 20 cpr 10 ing 
T:fiala IM:250 2 mi 
ER OS EE TESTOVIS I Si 
TESTOGEL I Si 2 fiale 50mg 2 mi 
IIbust:25 
dii TESTOVIS I si 
TESTOGEL | SI Z fate IM 100°mg*2 mf 
gel 2bust:25mng \ . 
A re SETT tetraidrogestrinone (thg) I SI 
TESTOGEL I S1 Fà, ri 
gel 7bust 25mg TETRAMIL Il S6 
O ico a coll:10mi 0;3% + 0,05% 
TESTOGEL I SI N AR 
gel 10bust 25mg ì TETRAMIL MONODOSE Il S6 
NIGRO E Ra i i sca 10 monod call 0,5 ml 0,3% + 0,05% 
TESTOGEL I SI 
gel TADUSt2Smg TICINAN II S7 
10: cp? riv 10.mg.rilastiò prolungato 
TESTOGEL IST TR e 
gel 2Bbust 25mg TICINAN I S7 
IR ZO RT TO 7 Y 14 cpr riv 10 mg rilascio prolungato 
TESTOGEL 1) SI FISSE AE DE ad 
gel Sobust 25mg ; TICINAN Il S7 
l'aa eta OA » 20.cpr riv 10:mgrilascio prolungato 
TESTOGEL I SI ASTA ia 
gel 5obust 25mg TICINAN II S7 
“cc sc a aa 30 cpr riv 10.mg.rilascio prolungato 
TESTOGEL I SI 
gel S0Obust 2 Sirig: MCINDN Il S7 
POE AA I ALDA { Suc sai ay Si cpr riv 10: 
TESTOGEL I SI Tee TOR 
gel 90bust 25iig TICINAN II S7 
I A ne TT 60.cpr riv 10 mg rilascio prolungato. 
TESTOGEL | SI al A e 
gel Toonust 25mg TICINAN II S7 
NO ti Crt è, (fa iii 100 cprriv:10.mg:rilascio prolungato 
TESTOGEL | SI isc  n di 
gel 1 bust 50mg TICINAN II S7 
a di A “sta a ERETTE 1@ cpr riv 30 mg rilascio prolungato 
TESTOGEL I SI 
gel 2bust 504 TICINAN II S7 
14 cp riv 30.mg-rilastio prolungato 
TESTOGEL | SI i 
gel bust sori TICINAN HI S7 
TA Le e i RT 20: cpr riv 30 mg rilascio prolungato 
TESTOGEL I SI RT A ST RE IAN ET 
gel T0bustÉdmmg TICINAN Il S7 
AAA A A i A TRO 30 cpr riv 39: mgrilascio prolungato 
TESTOGEL I SI CORSIE 
gel 14bukt 50mg TICINAN I S7 
A, Ann Gg ere n Sr 50 cpr riv 30.mg.rilascio prolungato 
TESTOGEL I SI 
TICINAN I S7 


60 cpr riv 30.mg-rilastio prolungato 
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TICINAN S7 TIMICON 2 P2 
100 cpr riv 30mg rilascio prolungato calls ml 3 
TICINAN ST TIMICON 4 P2 
TO cpr riv:60 mg rilascio prolungato con'5 mi 
TICINAN S7 TIMOLABAK P2 
14 eprriv 60 mg rilascio prolungato cell:5 ml:0,25% 
TICINAN S7 TIMOLABAK P2 
20 cpr riv.60 mg rilascio prolungato €olt:5 ml:0,5% 
TICINAN S7 TIMOLOLO NOVARTIS P2 
30 cpr.riv 60.mg rilascio prolungato call:5 mi:0,25% 
TICINAN S7 TIMOLOLO NOVARTIS P2 
50 <pr.riv60mgrilascio prolungato €ol:5 ml:0.5% 
TICINAN S7 TIMOLUX P2 
60. eprriv:60 mgrilascio prolurigato c60:5 ml: 0,25% 
TICINAN S7 TIMOLUX P2 
1:00 cpr riv:60:mg rilascio prolungato coll:5 ml:0,5% 
TICINAN S7 TIMOPTOL P2 
TO «pr riv.100.mgrilascio prolungato coll3 mi.0,25% 
TICINAN Sf TIMOPTOL P2 
14 cpr riv'100 mg rilascio prolungato coll'5mi 0,25% 
TICINAN S7 TIMOPTOL P2 
20. cprriv-100 mgrilascio prolungate col 3ml0,5% 
TICINAN S7 TIMOPTOL P2 
SERE TOO ING asolo PIOILAGAO 7, SRI SPA GO ei LEO 
TICINAN S7 TIMOPTOL P2 
PO SRETIV100 Mg rilascio prolungato E __\Egnami 0,25% dos. e a 
TICINAN S7 TIMOPTOL P2 
60 cpr tiv:100mg.rilascio prolungato col:5 mi:0,25%: 
TICINAN S7 TIMOPTOL P2 
1:00 cpr riv.1:00 mg rilascio prolungato coll:3ml 0,5% €/dos 
TICINAN S7 TIMOPTOL P2 
10 cpr riv200 mg rilascio prolungato coll:5 mi 0,5% 
TICINAN S7 TIMOPTOL P2 
14 «pr riv:200 mg.rilascio prolungate 30 monod 0,20 ml:0,25%6 
TICINAN S7 TIMOPTOL P2 
20 cpr riv200 mg rilascio prolungato 30 monod' colf'0,2'mI‘0,5% 
TICINAN Cri TIMOPTOLXE Pà 
30 cpr riv.200 mg. rilascio prolungata soluz gelificante 2;5 ml 0,25% 
TICINAN S7 TIMOPTOL XE P2 
50 cpr. riv.200.mg rilascio prolungato soluz gelificante 2,5.ml. 0,50% 
TICINAN S7 TIMOPTOL XE P2 
__BA epr riv-200.mgrilascio prolunggle - .) elena ___solaS mozzi Mascio proWingata SATA 
TICINAN S7 TIMOPTOL XE P2 
100 cpr riv:200 mg rilascio prolungato 3 col:2,5mt:0,50% rilascio prolungato. 3 
TICINAN S7 TIMOSOFT P2 
100 cpr riv 10 mg rilascio prolungato coll-10ml 0,25% 
TICINAN S7 TIMOSOFT P2 
__190 cpr riv30.mg rilascio prolungato... cr ar Son lomi o.5006 i i e 
TICINAN S7 TOPSTER Il S9 
190 CpI riu/60,mg rilascio prolungato poet ____ TE dosi 55 mi schiuma retti pria eno 
TICINAN S7 TOPSTER Il 59 
100 cpr riv.T00 mg r.p: 10 supp 3 mg 
TICINAN 7 TOPSTER Il S9 


100 cpr riv.200 mg r.p 


#.clismi 60 ml-sosp.rett +7 .cannule-rett 
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TORADIUR I S5 TORASEMIDE M.G. USS) 
14 cpr div10.mg. BO cpr10.mg 
TORADIUR I S5 TORASEMIDE M.G. VSS 
5 fiale EV.10.mng2mI 56. cpr.10.img 
TORADIUR I S5 TORASEMIDE M.G. I 85 
T flaconcino EV 200 mg 20m 100 cpr10 mig 
TORADIUR I S5 TORASEMIDE M.G. I SO 
28 cpr 2;5 mg... 400 cpr10mg 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE M.G. I S5 
10:tpr 10 ng 10:cprit:0 ing 
TORASEMIDE HEX. | S5 TORASEMIDE M.G. I S5 
14 cpr 10mg 14 cpr:10.mg 
TORASEMIDE HEX. I 55 TORASEMIDE M.G. I S5 
20 cpr 10 mq #0cpr10mg 
TORASEMIDE HEX. I SO TORASEMIDE M.G. I SO 
28 cpr 10ng:: «- 28 cpr:10img 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE M.G. I S5 
30 cpr 10 mg 30.cpr:10:img 
TORASEMIDE HEX. | S5 TORASEMIDE M.G; | S5 
2 SODI OMG Sii Li Si iaia ia ei SRI LH SOI AMG: Vi iii ii i Sai 
TORASEMIDE HEX. | SS TORASEMIDE M.G. I SS 
56 cpr 10 mg S56.xpr10mg 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE M.G. I S5 
100:cpr 10:mg: i 00:cpr 10 mg 
TORASEMIDE HEX. I SS TORASEMIDE M.G. I S5 
400cpr 10 Mg 400 cpr 10 mig 
TORASEMIDE HEX. I 85 TORASEMIDE PLIVA I S5 
10 cpr 10.mqg. 14 cpr.t0 mg 
TORASEMIDE HEX. I SS TORASEMIDE PLIVA I SS 
14 cpr 10 mg 28cpr:10mg 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE PLIVA I S5 
20‘cpr 10mg È 30:cpr:10 img Dan 
TORASEMIDE HEX. V_ s5 TORASEMIDE PLIVA I S5 
sg Sen i N el. i 3 -s_-i; + 
TORASEMIDE HEX. I 55 TORASEMIDE PLIVA I S5 
n PIT i I Ae e ea i 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE PLIVA I SI 
50 :cpr 10 mq 112 :cpr10 mg 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
56 :cpr 10-mg 20.cpr2,5:mg 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
____TOneprioma i ____F8Cprasmg 00. CM ra ro RETE HE 
TORASEMIDE HEX. I S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
400::cpr.10 mgl 50 cpr2z;5img i 
TORASEMIDE M.G. I 55 TORASEMIDE TEVA I SS 
10:cpr 10.mg 56 cpr2;5 mg 
TORASEMIDE MG. I S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
T4:cpr 10-mg 100 cpr:2,5:imng 
TORASEMIDE M'G. I 85 TORASEMIDE TEVA I S5 
20 .cpr10 ig. - 
TORASEMIDE.M.G. I S5 I S5 
__ABSPIIOME n ____BBEPIIOMA n 
TORASEMIDE M.G. I S5 TORASEMIDE TEVA I S5 
ne ih SE 


ia 
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TORASEMIDE TEVA S5 
50 cpr10ing 

TORASEMIDE TEVA so 
100 cpr..10mg 

TORASEMIDE TEVA S5 
400 cpr:10 mg 

TORASEMIDE TEVA S5 
14 cpr. 10.ing. 

TRANDATE I P2 

Sale MOSPEARAMO E i i I 

TRANDATE I P2 
30.cpr.200.mg 

TRANDATE I P2 
1 flaconcino EV:100. mg 20.ml 

TRANDIUR SS 
30 cpr 200:mg. +20 mq 

tranilcipromina I S6 

TRANSPULMINA RINO I S6 
fi nebul 6ml 

TRANSTEC I S7 
3 cerotti transd 35 mcg/h 

TRANSTEC I S7 
5 cerotti transd 35 meg/n 

TRANSTEC I S7 


10 cerotti.transd 20irig 35meg/h 


TRANSTEC I S7 
3 cerotti transd 52,5 meg/h: 
TRANSTEC I S7 
asi S senotti Mask die mg/l: 1a} rifanno lai A 
TRANSTEC I S7 
10 cerottitransd:30mg 52;5mcegih 
TRANSTEC ha S7 


3 cerotti transd 70:mcg/h 
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TRIATEC HCT 5 I xS3 
14 cpr 5.img +25 mg 

triclormetiazide I S5 

TRIQUISIC Il S7 
3. cerotti transd 20img 35mceg/h 

TRIQUISIC Il S7 
5 cerotti transd 20mg 35méeg/h. 

TRIQUISIC Il S7 


10 cerotti transd 20mg 35meg/h 


TRIQUISIC 
3 cerotti tranisd 30mg 52;5meg;h 

TRIQUISIC Il S7 
5 cerotti traned 30mg 52,5meg/ 

TRIQUISIT Il S7 
10 cerotti ttansd 30mg 52,b5mceg/h 

TRIQUISIC Il S7 
3 cerotti transd 40mg 70meg/h 

TRIQUISIC Il S7 
5 cerotti transd 40mg 70meg/h 

TRIQUISIC Il S7 
10 cerotti tfansd 40Mg 70meg/n 

TROFODERMIN | SI 
creta deri 10 te] 

TROFODERMIN | SI 
Area 
TROFODERMIN | SI 

crema dermi 50.g 
TROFODERMIN | SI 
*pray derm:30 inl 
tuaminoeptano Il S6 
TURM II S9 
soluz nebur:30mI 01% 
TUROPTIN III P2 
i PONSO i, 
TUROPTIN Ill P2 
coll:5 mi:0,3% 
TWICE Il S7 
____ 1693 10mg rilascio prolungato |. RIE, 
TWICE Il S7 
16 cps 30 rrig rilascio prolungato: 
TW/ICE Il S7 
16 tps 60.mig rilascio prolungato 
TV/ICE Il S7 
16 cps 100 ingrrilascio prolungato : 
ULTIVA Il S7 
5. flaconi EV.1. mg 
ULTIVA Il S7 
5 flaconi EV. 2. mg È 
ULTIVA Il S7 
5 flaconi EV. 5 mg 
ULTRALAN II S9 
10:pr'20mg 
ULTRAPROCT II S9 
12 supposte 


TRANSTEC I S7 
5 cerotti transd 70.mcg/h 

TRANSTEC I S7 

____tocerottitransd40mgZomegini 0 ONT 

TRASITENSIN RETARD I P2 
30 cpr riv:160 mq + 20 mg rilascio prolungato 

TRAZYL I S6 
coll 5rl 1% + flaconcino 5m 

TRAZYL I S6 
coll.-flaconcina liof 5. ml:2%:+ flaconcino:solv 5ml 

trenbolone S1 

TRIACORT I S9 
2 fiale: 40.mg.1 ml 

TRIACORT I S9 
3 flaconi 80 mg/2ml 

TRIAMINIC NASALE I S6 
spray riasale 15M 

triamterene, So 

TRIAMXIRGI I S9 
3 fiale 40.mg.t im! 

TRIAMVIRGI Il s9 
iniet 3 fiale: 80mg:2m0: 
TRIATEC HET 2,5 | S5 


T4: (pi:2,5mg.+ 12,5 mg 
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ULTRAPROCT I S9 VASPERDIL n=) 
angie 309 14 cpr riv 5/ig+ 12.5 ng 
UCIRATARD Ns VASPERDIL Iyp2 
1 fiala SC10 ml 40Ul/ ml LE 28 cpr i 59 FI 12,519 ; È i 
OLIRATARO n De VASPERDIL Il P2 
5 fiale SC.10 mi 40 Ul mi l 
RL] dii i 
ULTRATARD D_eS8 VASPERDIL I p2 
1 fiala:SC-1.000/CH: 10 5 
38 cpr riv 10mg +25 mg 
ULTRATARD | S2 VENACTONE 85 
FRESCA RICO REZII 1 fiala EV 200 mg 4 1 iacondino son 20 mf 7 
UMANALBUMIRN | SS VENTMAX S3 
1 facone:EV 50:ml:20% 
30 cpr Zinig 
UMANALBUMIN | SS VENTMAX 83 
1 flacone:250 ml:5% 
= ca API, - 2 TETI 
UMANALBUMIN ISS VENTMAX | S3 
1 flacone EV 50 iril'25% 
Ser 200 mi D:048%0 n $ » Pi 
UMANALBUMIN I SS VENTMAX s3 
1 flacone: EV 100 m:20%: 
a erasol 200d: 
UNIPRILDIUR 
Pass VENTMAX bl 
‘É 
-_ Ira me tizio me, = _” _3osp. inal 100 erog200meg i - si 
pi 
UNIPRILDIUR I SS VENTMAX s3 
sie bia Spi. 5 mg + soma: = ut soluz nehul.20Yiale.2,5.mg 2-ml 
UNISINUS Il S6 VENTMAX s3 
ad fiala:151I soluz nebul'20 fiale 8 mg 2 ml 
UNISINIIS 
38 VENTMAX JET S3 
hbifiala: 25m 
ca See ni ia eros 200d100mcg 
UNISINUS ui VENTOFLÙ I s9 
cucce BEBE SE = i + ia A 30 nebut t5 fiale tm OA n be: 
UFRIMA Use VENTOFLU Il so 
1 cpr sublinguali 2 mg . 
Jura sian see = = — LOT soluz nebul 15 fiale 2 ml 0,05%... ci î n a 
UERIMA i 7 nose VENTOLIN S3 
_____5 epr sublinguali img: © + a 30 cpr ef 2 mq 
UPRIMA US VENTOLIN S3 
3 cpr subilaguali: 2g; . 
sospiinal:200 erog:1.00:meg 
UPRIMA Mi SE VENTOLIN Di 
a 3 cpr sublinguali 2 mo = — a 30 cps.6 mg control 
UR x È Un ali WVENTOLIN S3 
LD <PI sublinguali 2 mg... + FA _____figir 200.ml 0;024%G > E ; È 
UPRIMA I S7 
1 cpr sublinqualé 3 ing VENTOLIN 100 s3 
ur I " a 10 fiale EV 100meg 5 ml 
UPRIMA I S7 
2 cpr:sublinguali 3 mg VENTOLIN 500 S3 
1Offale IM 500mcg 1 mal: 
UPRIMA I s7 di 
4 cpi subilnguali.à ma: VENTOLIN DISKUS s3 
es e a — er (cc) 200 lv inal 
UPRIMA Il S7 Steg S90 1369 povina 
8 cpr sublinguali 3. my. WVENTOLIN ESPETTOR. s3 
ASILI 5 Di Ore 20:cps 
UPRIMA I S7 
_____ to eprisubiinguati mg © n La VENTOLIN ESPETTOR. I 53 
URACTONE I SS sele Z00mI 
10 cpr 100mg 
VENTOLIN FLOGO I S9 
URBASON Il S9 ‘(75 még + 50 mey sospensione pressurizzata per inalazione”? 
10 cpr 4mg %ontemitore:sotto pressione da 200 erogazioni 
URBASON Il s9 VENTOLIN ROTACAP I S3 
TO cpr 8 mig rilascio prolungato OCA ASSO 
VENTOLIN ROTACAP I s3 
URBASON II S9 mite 30cart 
+0 cpr 4.Mapilascio prolungato. 
VEROXIL I SS 
URBASON SOLUB. I 59 30 cpr 2,5 mg 
3.fiale 20%mg + 3 fiale solv 1. ml i Ari 0 0 sn E 
VIAREX I s9 
URBASOMSOLUB. Il S9 ‘aeros'nas'20g 
Tfiata 40 mgi+1 fiala sol 1 
VIAREX INALANTE Il S9 
URBASON SOLUB.FTE I s9 ‘aeros'20g' 
Tala EV 250mg+ 1 fiala solv 5 mk 
VIASPAN I SS 
VASORETIC I SS sacche: 
14 tpr20 mg 112,5 mg eg I I E ENTE aa 
VICKS SINEX GOCCE NAS Il sS6 
VASORINIL Il S6 


soluz nebul Z0m'0,1% 


fiala 151: 
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VICKS SINEX NEBUL.NAS. s6 FALACOM Hr P2 
ui solurnebudi oi =. rico n 
VICKS SINEX SPRAY NAS. s6 XALACOM uL’P2 
s6luz AebUL 15 il nua 3'monod coll 2:5 MI 
VIDEOMILL S6 SAVI n I s9 
col 10 mf 01% sosp.nebul 20 fiale. 0,25 mg/ml 
VIRGINIANA GOCCE VERDI S6 SAVI I S9 
colmi sosp.nebul 20 fiale 0,5. mgimi 
VISINE S6 XENAFEN I s4 
@6ll'16 ml 005% 30:cpr riv 10.mg 
VISKEN Il P2 XENAFEN I s4 
30:cpi 5 img _- «S0eprevabmg > e; Me 
VISTAGAN Il P2 XEROTIL Il S6 
coll 5 mi 0,5% ____Bttasso mi asti ov N e 
VISTAGAN Il P? XILOPAR Il 86 
t6ll'3/ 05% 30 osliof 1,25 mg 
VISTAGAN Il P2 ZAROXOLYN 10 | 85 
i Li e Siti ttite 
VISTAGAN Il Pa ZAROXOLYN 5 
colt5 imi 0,1% ____Bepr o N 
VISTAGAN Il P2 2csanol 
pat Po.menod cell Amt o:Sm ; ii i a a ii ZESTORETIC I S5 
VISTAGAN I P2 ___iFeerg0 ms #12bimg (il I E 
60 monod coll 0/4 ml 0,5% ZESTORÈTIC | S5 
VISUSTRIN ll 86 28 cpt 20 mg +:12.5mg 
coll 10 mt 0,1% ZESTORETIC I SS 
VOLMAX IS Aa, 42 epr 20mg#14/50ng 1 E 
30 cpr 4 mg rilascia prolungato zilpateroi I S1 
VOLMAX | $3 ZIMOSER I S2 
30 cpr.8 mgrilascio prolungato Tfl se im4ui+1f 1ml 
VOLUVEN | 85 ZINADIUR I S5 
10 flaconi infus 250°ml Ren 14. cpr riv 5/6;25 mg 
VOLUVEN 1 S5 
ZINADIUR S5 
10 facoril'infus 500 mi l 
14 cpr.riv 20/25 mg 
VOLUVEN | S5 ZINADIUR s5 
10 sacche:250 ml c/sovrasacca : 
28 eprriv:10/12,5mg : 
VOLUVEN I S5 ZINADIUR 10 55 
20 sacche 250 ml c/sovrasacca sf È 14 cprriv.10 mg + :12,5:mg 
VOLUVEN | S5 ZINC IMIZOL 56 
To sacche 500 MmiI.t/sovrasace coll 10 mt 
ZOLADEX 10,8 s2 
MOLUVEN 1 SS *DEPOT" 1:siringa:SC 10,8 mg 
15 sacche 500 ml'e/sovi asatta ir aa di dina Ed 
ZOLADEX 3,6 S2 
VOLUVEN I S5 "DEPOT" 1.siringa.sc.3,6 mg 
40 sacche :250 ml s/sovl'asacta ZOMACTON 82 
VOLUVEN I S5 1 fiala SC/4 mg +1 fiala.solv 3,5 Ml 
40: sacche 250 mil's/Sbvrasacca 
VOLUVEN I S5 
25 sacche/250 ml 
VOLUVEN | S5 
Vella dico bi cl Li ji 
06409875 


AUGUSTA IANNINI, direttore 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


cap località ibreria indirizzo pref. |tel. fax 
00041 | ALBANO LAZIALE (RM) |LIBRERIA CARACUZZO Corso Matteotti, 201 06) 9320073| 93260286 
60121 | ANCONA LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6 071] 2074606| 2060205 
83100 | AVELLINO LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Matteotti, 30/32 0825 30597 248957 
81031 | AVERSA (CE) LIBRERIA CLA.ROS Via L. Da Vinci, 18 081] 8902431| 8902431 
70124 | BARI CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono-Giovanni, 9 080| 5042665| 5610818 
70121 | BARI LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI Via Crisanzio, 16 080| 5212142| 5243613 
13900 | BIELLA LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, 14 015) 2522313 34983 
40132 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM Via Ercole Nani, 2/A 051| 4218740) 4210565 
40124 | BOLOGNA LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO Via delle Tovaglie, 35/A 051] 3399048| 3394340 
21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4 0331 626752 626752 
91022 | CASTELVETRANO (TP) |CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106/108 0924 45714 45714 
95128 | CATANIA CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.Cf ESSEGICI Via F. Riso, 56/60 095 430590 508529 
88100 | CATANZARO LIBRERIA NISTICÒ Via A. Daniele, 27 0961 725811 725811 
66100 | CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Asinio Herio, 21 0871 330261 322070 
22100 | COMO LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA Via Mentana, 15 031 262324 262324 
87100 | COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A 0984 23110 23110 
50129 | FIRENZE LIBRERIA PIROLA già ETRURIA Via Cavour 44-46/R 055| 2396320 288909 
71100 | FOGGIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21 0881 722064 722064 
03100 | FROSINONE L'EDICOLA Via Tiburtina, 224 0775 270161 270161 
16121 | GENOVA LIBRERIA GIURIDICA Galleria E. Martino, 9 010 565178| 5705693 
95014 | GIARRE (CT) LIBRERIA LA SENORITA Via Trieste angolo Corso Europa| 095| 7799877| 7799877 
73100 | LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO Via Palmieri, 30 0832 241131 303057 
74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO Via C. Battisti, 14/20 080| 4839784| 4839785 
98122 | MESSINA LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cavour, 55 090 710487 662174 
20100 | MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA 1.P.Z.S. Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 02 865236 863684 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


cap località ibreria indirizzo pref. |tel. fax 

80134 | NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO Via Tommaso Caravita, 30 081| 5800765) 5521954 
28100 | NOVARA EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32/34 0321 626764 626764 
90138 | PALERMO LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE P.za V.E. Orlando, 44/45 091] 6118225 552172 
90138 | PALERMO LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Piazza E. Orlando, 15/19 091 334323 | 6112750 
90145 | PALERMO LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 091| 6828169| 6822577 
90133 | PALERMO LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, 185 091| 6168475) 6177342 
43100 | PARMA LIBRERIA MAIOLI Via Farini, 34/D 0521 286226 284922 
06087 | PERUGIA CALZETTI & MARIUCCI Via della Valtiera, 229 075| 5997736| 5990120 
29100 | PIACENZA NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro\Novembre, 160 0523 452342 461203 
59100 | PRATO LIBRERIA CARTOLERIA GORI Via Ricasoli/26 0574 22061 610353 
00192 | ROMA LIBRERIA DE MIRANDA Viale\G. Cesare, 51/E/F/G 06| 3213303| 3216695 
00195 | ROMA COMMISSIONARIA CIAMPI Viale Carso, 55-57 06| 37514396 | 37353442 
00161 | ROMA L'UNIVERSITARIA Viale Ippocrate, 99 06| 4441229| 4450613 
00187 | ROMA LIBRERIA GODEL Via Poli, 46 06| 6798716| 6790331 
00187 | ROMA STAMPERIA REALE DI ROMA Via Due Macelli, 12 06| 6793268 | 69940034 
63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, 38 0735 587513 576134 
90018 | TERMINI IMERESE (PA) |CESEL SERVIZI Via Garibaldi, 33 091] 8110002| 8110510 
10122 | TORINO LIBRERIA GIURIDICA Via S. Agostino, 8 011] 4367076| 4367076 
21100 | VARESE LIBRERIA PIROLA Via Albuzzi, 8 0332 231386 830762 
36100 | VICENZA LIBRERIA GALLA 1880 Viale Roma, 14 0444 225225 225238 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - > 06 85082147; 


— presso le librerie concessionarîe.indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it) 
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: 


Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE 

Attività Librerie concessionariexVendita diretta e Abbonamenti a periodici 
Piazza Verdi 10, 00198 Roma: 

fax: 06-8508-4117 

e-mail: editoriale@ipzs.it 


avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando 
il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla 
ricezione. 


Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le libferie Concessionarie. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente 
all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite Ufficio inserzioni Numero verde 
‘» 800-864035 - Fax 06-85082520 ‘> 800-864035 - Fax 06-85084117 «=> 800-864035 - Fax 06-85082242 =» 800-864035 


GAZZETTA 


UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*) 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 


Tipo A Abbonamentoaifascicoli dellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari: 
(di cui spese di spedizione € 257,04 
(di cui spese di spedizione € 128,52, 


Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli dellaserie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: 


(di cui spese di spedizione € 132,57, 
(di cui spese di spedizione € 66,28 


Tipo B_ Abbonamentoaifascicoli dellaserie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 


(di cui spese di spedizione € 19,29, 
(di cui spese di spedizione € 9,64 
Tipo C Abbonamentoaifascicoli dellaserie speciale destinata agli atti della CE: 
(di cui spese di spedizione € 41,27, 
(di cui spese di spedizione € 20,63, 
Tipo D Abbonamentoaifascicoli dellaserie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 
(di cui spese di spedizione € 15,31 
(di cui spese di spedizione € 7,65, 


Tipo E Abbonamentoaifascicolidellaserie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 


(di cui spese di spedizione € 50,02, 
(di cui spese di spedizione € 25,01 


Tipo F Abbonamentoaifascicolidellaserie generale, inclusi tutti isupplementi ordinari, edai fascicoli delle quattro seriespeciali: 


(di cui spese di spedizione € 383,93, 
(di cui spese di spedizione € 191,46, 


Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provVedimenti legislativi e ai fascicoli 


delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 264,45, 
(di cui spese di spedizione € 132,22, 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 


= annua 


- annua 


- annua 


CANONE 


-,semes 


- semes 


- semes 


- annua 
- semes 


- annua 
- semes 


- annua 
- semes 


- annua 
- semes 


DI ABBONAMENTO 
e € 438,00 
rale € 239,00 
e € 309,00 
rale € 167,00 
e € 68,00 
rale € 43,00 
e € 168,00 
rale € 91,00 
e € 65,00 
rale € 40,00 
e € 167,00 
rale € 90,00 
e € 819,00 
rale € 431,00 
e € 682,00 
rale € 357,00 


Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo, di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 


prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007. 


CONTO RIASSUNTIVO(DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ognî16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzoyunico 
supplementi (ordinari e straordinafi)y ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Bollettino Estrazioni, oghi 1&pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del(Tesoro, prezzo unico 


LV.A. 4% a carico dell'Editore 
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni) 


Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione €)180,00) 
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione 90,00) 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine 0 frazione (oltre le spese di spedizione) 


I.V.A. 20% inclusa 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) 


LLV.A. 4% a carico dell'Editore 


IVEVEOEOTOTO)] 


1,00 


18,00 


€ 56,00 


380,00 
215,00 


(VEL) 


190,00 
180,50 


(VEL) 


Per l’estero i prezzi di vendita, ih abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi.raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad annitpregedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative.alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti annui)decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI Al SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 


Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di.cui‘al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.0.C. 


*45-4103010 6 1 13% 


€ 15,00 


